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ADS L モデムー MS 5 

取扱説明書 

このたびは 、 ADS L モデムー MS 5 をご利用い 
ただきまして、まことにありがとうございます。 

• ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読 
みのうえ、内容を理解してからお使いください。 

• お読みになつたあとも、本商品のそばなどいつ 
も手もとに置いてお使いください。 




ご使用にあたつてのお願い 


本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品をラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されますと、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをし 
てください。 


• ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

參本商品（取扱説明書、ソフトウェアを含む）は日本国内向仕様であり、外国の規格などには準拠して 
おりません。また海外で保守サービスおよび技術サービスは行っておりません。国内で使用する場合 
でも、日本語環境によるご利用のみのサ _ ビスとなっております。 This product is designed for only 
use in Japan and we are not offer ing maintenance service and technical service of this product 
in any foreign country. It works properly in only Japanese Operating System. 

• 本商品（ソフトウェア含む)は、外国為替および外国貿易法に定める輸出規制品に該当するため、日本 
国外に持ち出す場合は同法による許可が必要です。 

• 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したた 
めに生じた損害や万一、本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純粋経済損失にっ 
きましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録さ 
れた情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。 

• 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事 
は、違法となり、また事故のもとともなりますので絶対におやめください。 

• 本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。 

• 本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制す 
るものではありません。 

• 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービ 
ス取扱所へお申し付けください。 

• この取扱説明書、ハードウエア、ソフトウェア、および外観の内容について将来予告なしに変更する 
ことがあります。 


【廃棄（または譲渡、返却）される場合の留意事項】 

本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不 
測の損害を回避するために、本商品を廃棄（または譲渡、返却）される際には、取扱説明書をご覧のう 
え、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。 


• 本商品に搭載されているソフトウェアの解析（逆コンパイル、逆アセンブル、リバースェンジニアリングな 
ど）、コピー、転売、改造を行うことを禁止します。 

• Microsoft® および Windows® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

• Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows®operating system です。 

• Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です 0 
.Windows® 98 は、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です 0 

• Windows® 98SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です 0 

• Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® 
XP Professional operating system の略です。 

• Windows® 2000 は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です 0 
•Macintosh® 、 Mac® 、 Mac® OS は、米国 Apple Computer, Inc • の米国およびその他の国における登録商標です。 
•Netscape ®、 および Netscape Navigator® は、朵国 Netscape® Communications Corporation の米国および 

その他の国における登録商標です。 

• Ethernet® は米国 XEROX 社の登録商標です。 

• JavaScript® は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 

• VxWorks® は米国 Wind River Systems, Inc. の登録商標です。 

• その他、本取扱説明書に記載されている会社名 • 商品名は各社の商標または登録商標です。 

• ® マークおよび ™ 表記については本文中に明記しません。 

•l'his product includes software developed by the Apache Group for use in the Apache 
HTTP server project (http://www.apache.org/). 

• Copyright (C)1993-2002 by Darren Reed. 


ご使用にあたってのお願い 1 











安全にお使いいただくために必ずお読みください 


この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使 
いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 
本書を紛失または損傷した時は、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めく 
ださい。 


本書中のマ- 

ーク 説明 


"a 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 

注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 
能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 
を示しています。 


お願い 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性 
能を発揮できなかったリ、機能停止を招く内容を示しています。 

# 

お知らせ 

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。 

ノ 


お使いになる前に（設置環境） 

A 警告 


• 本商品やモジュラジャックや電話配線のそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 
薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品に水や液体がこぼれたリ、小 

_さな金属類が中に入った場合、火災■感電の原因となることがあります。_ 

• 本商品やモジュラジャックをふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しな 
_いでください。火災■感電の原因となることがあります。_ 

• 水のかかる場所で使用したり、水に濡らすなどして使用しないでください。漏電して、火災■感電の 
_原因となるこ_とがあります 0 _ 

• テーブルタップや分岐電源コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。 

_火災■感電の原因となることがあります0 _ 

• 本商品を直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところ 

_に置かないでください。内部の温度が上り、火災の原因となることがあります。_ 

• 本商品やモジュラジャックを調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場 
所、鉄粉や有毒ガスが発生する場所、水、油、薬品がかかる恐れがある場所に置かないでください。 
火災 ■ 感電の原因となることがあります。 
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お使いの時 


A 警告 


• 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災■感電の原因となる 
ことがあります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いて、煙が出なく 
なるのを確認して、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですか 
ら絶対におやめください。 

參万一、本商品を落としたリ、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を 
電源コンセントから引き抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火 
災 ■ 感電の原因となることがあります。 

參本商品やモジュラジャックや電話配線の内部に水などの液体が入ったり、本商品を濡らした場合は、 
すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いて、当社のサービス取扱所にご連 
絡ください。そのまま使用すると、火災■感電の原因となることがあります。 

• 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落とした y し 
ないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセント 
から引き抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災■感電の原因 
となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

• 異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている状態のまま使用すると、火災■感電の原因となるこ 
とがあります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いて、当社のサービ 
ス取扱所に修理をご依頼ください。 

參 AC 100 V の家庭用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災■感電の原因となることがあります。 

參電源コードが傷んだ（芯線の露出■断線など）状態のまま使用すると火災■感電の原因となることが 
あります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いて、当社のサービス取 
扱所に修理をご依頼ください。 

參差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の電源アダプタ（電源プラグ）を差し込む 
場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。 

• 濡れた手で本商品やモジュラジャックや電話配線を操作したり、接続しないでください。感電の原因 
となることがあります。 

參電源アダプタ（電源プラグ）は必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならない 
でください。火災■感電の原因となることがあります。 

• 電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに確実に差し込んでください。電源アダプタ（電源プ 
ラグ）の刃に金属などが触れると、火災■感電の原因となることがあります。 

• 電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜く時は、必ず電源アダプタ（電源プラグ） 

を持って引き抜いてください。電源アダプタ（電源プラグ）のコードを引っ張るとコードが傷つき、 
火災 ■ 感電の原因となることがあります。 

• 電源アダプタ（電源プラグ）は、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し 
込んでください。ほこりによ y 火災■感電の原因となることがあります。また、半年から1年に1回 
は、電源アダプタ（電源プラグ）を点検してください。なお点検は当社サービス取扱所にご相談くだ 
さい。 

• お近くに雷が発生したときは、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いてご使用 
を控えてください。雷によっては、火災■感電の原因となることがあります。 

參本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本商品の内部に熱がこもり、火災の原因 
となることがあります。次のような使い方はしないでください。 

■横置きにする。 ■テーブルクロスなどをかける。 ■ じゆうたんやふとんの上に置く。 

■毛布やふとんをかぶせる。•本棚、タンスの中、押入の中など風通しの悪い場所に置く。 

• 電源コードには、延長コードは使わないでください。火災の原因となることがあります。 
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その他 

A 警告 


•本商品や電源アダプタ（電源プラグ）を分解■改造したりしないでください。火災■感電の原因となる 

_こ_とがあります。_ 

• 本商品のキャビネットは外さないでください。感電の原因となることがあります。キャビネットを開 
けられた場合は、本商品の保証対象外といたします。指定以外の内部の点検_調整_清掃 • 修理は、 
_当社のザービス取扱所にご連絡ください0 _ 

• 電源アダプタ（電源プラグ）のコードに傷をつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 
引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりす 
ると電源アダプタ（電源プラグ）のコードが破損し、火災■感電の原因となることがあります。電源 
_アダプタ（電源プラグ）のコードが傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。_ 
• 本商品やモジュラジャックに水が入ったりしないよう、また濡らさないようにご注意ください。漏電 
_して' 火災■感電の原因となります0 _ 

•付属の電源アダプタ（電源プラグ）を本商品以外には使用しないでください。火災■感電の原因となる 
_こ_とがあります。_ 

• 本商品を移動させる場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜き、電話機コー 
ドを差込口から引き抜いて、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。コードが傷 
つき、火災■感電の原因となることがあります。 


お使いになる前に（設置環境） 

A 注意 


• ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に 
_物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 
• 振動■衝撃の多い場所に置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因と 

_なることがあります0 _ 

• 本商品の前後左右 3 cm 、上 3 cm には、壁や物がない場所に縦置きで設置してください。換気が悪くな 

_ると本体内部の温度が上り、故障の原因になるこ_とがあります。_ 

• 屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。_ 

• 温度 5° C 〜 40 °C ■湿度5〇/〇〜85〇/〇で、結露しない場所に設置してください。温度や湿度がこの範囲を越 
えたり、結露が発生すると故障の原因になります。 

結露とは、空気中の水蒸気が金属板の表面などに付着し、水滴となる現象です。本商品を寒い場所から急 
に暖かい場所に移動させたような時には、本体内部に結露が発生し、故障の原因となります。万一結露し 
た場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いた状態で放置しておき、完全に乾 
燥してから電源を入れてください。 

參_本商品は安定した水平なとこ_ろに縦置きに設置してください。_ 

• 本商品を製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に動作しないこ 

_とがあります 0 _ 

• 塩水がかかる場所、硫化水素、亜硫酸ガス、アンモニア等の腐食性ガスが発生する場所で使用しない 
でください。故障の原因となることがあります。 
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• 電気製品 ■ AV - OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かな 
いでください（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、 
電磁調理器など）。 

•磁気や電気雑音の影響を受けると、雑音などが大きくなったり、通信ができなくなることがあります 
(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。 

■テレビ、ラジオなどに近いと、受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。 

_•放送局や無線局などが近く、雑音などが大きい時は、本商品の設置場所を移動してみてください。_ 

• 硫化水素が発生する場所（温泉地）などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。 


お使いの時 


A 注意 


• 使用中にケーブルを誤って外さないでください。ケーブルに足など引っ掛けないでください。使用中 

_にケーブルが抜けると、大切なデータを失うことがあります。_ 

• 機器の電源の入り切 y は、5秒間以上おいてから行ってください。本商品が正常に動作しない場合が 

_あります0 _ 

• 本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。こわれてけがの 

_原因となることがあります。_ 

•_ 万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。_ 

• 本書に従って接続してください。間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。 


その他 


A 注意 


• 長期間ご使用にならない時は、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引 

_き抜いてください0 _ 

參お手入れをする時は、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから引き抜いて 
ください。 


日頃のお手入れ 


〇 お願い 


• ベンジン、シンナー、 アルコール などで拭かないでください。本商品の変色や変形の原因となること 
があります。汚れがひどい時は、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを拭き取り、柔らかい 

_布でからぶきしてください0 _ 

• _ 落としたリ、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。_ 

• 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけた y しないでください。また、ゴムやビニール、粘着テー 
プなどを長時間接触させないでください。変形、変色の原因になることがあります。 


安全にお使いいただくために必ずお読みください 
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ADS L モデムー MS 5 の特長 


籲インターネットへの高速■常時接続 

ADSL 技術の採用で、加入電話回線を使用して、高速な通信を実現しています。 
本商品は以下の ADSL 標準に準拠しています。 


Quad Spectrum 力式 

ITU-T G. 992. 1 (G. dmt) Annex I/Annex C 
ITU-T G. 992. 2 (G.lite) Annex C 

※上 y 拡張方式/オーバーラップ方式にも対応しています。 

• ADSL 拡張自動設定機能 

ADSL 拡張自動設定機能を搭載しており、お客様環境で最適な ADSL 接続を自動設定することができ 
ます。 


• Web ブラウザを利用した簡単設定、状態表示 

Web ブラウザのメニュー形式画面から、必要な設定を簡単に行うことができます。 

また、 ADSL 回線ポートや LAN ポートの状態やリンク速度などを Web ブラウザで確認することができ 
ます。 

_ログ蓄積機能 

ADSL リンクが切断した時刻など、モデムの動作に関するログを記録しています。 

Web ブラウザから参照することが可能です。 

籲ネットワーク設定の簡略化 

DHCP サーバ機能を搭載しているため、 LAN ポートに接続するパソコンのネットワーク設定を簡略化 
できます。 


8 ADS L モデムー MS 5の特長 



ADSL に関するご注意 


• 実際の通信速度は、パソコンの環境やプロバイダ、サーバ、接続時間帯により異なります。 

• ADSL を設置している当社局舍から設置場所までが離れている場合、あるいは十分な配線設備がない 
場合は、十分な通信速度が出ないか、または使用できないことがあります。 

• 設置場所の近くに幹線道路、線路、送電線、送信所など電波を発するものがある場合は、十分な通 
信速度が出ないか、または ADSL 回線による接続が途切れたりすることがあります。 

• 保安器の種類などによっては、加入電話回線で着信があった場合は、 ADSL 回線による接続が途切れ 
ることがあります。 

• 近くにガス検知器などがあると、十分な通信速度が出ないことがあります。 

• 次のような場合は、速度が遅くなることがあります。 

- ISDN 回線などのノイズ源がある場合 

-配線のルート変更で距離が伸びた場合 

- ADS L スブリッタで分離していても配線状況が悪い場合 

• ADSL のサービス提供地域であっても、設備•回線などの都合により本商品をご利用になれない場合 
があります。 

• 遠隔検針（ノーリンギング通信サービス）や警備保障、回線_動選択装置 ( ACR など）の加入電話 
回線を利用したサービスを利用されている場合、それらのサービスに支障をきたす場合があります。 

• ADSL 区間の距離や設備状況、他回線からの影響、お客様宅内で接続されている通信設備 （ ACR など） 
の影響により、最大通信速度が当初より得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が 
利用できな V ヽ状態となる場合があります。 

• ADSL によるインターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入お 
よび、情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールの 
ソフトウエアをインストールするなどの対応をお願いいたします。 

• 本商品は NTT 東日本 • NTT 西日本が提供するフレッツ • ADSL サービス用の装置であり、他 
の ADSL 事業者様が提供するサービスにはご利用できません。 
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お客様情報に関するご注意 


本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると 
不測の損害を被る恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。 

本商品を廃棄（または譲渡、返却など）される際は、本商品を初期化することにより、本商品内の 
データを必ず消去してください。 

本商品の初期化は、本書に記載された初期化方法の手順に従って実施してください。 

(oy 「4-8設定の初期化」 P .55、 「5-2初期化方法」 P .67) 
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お使いになる前に 


HT 商品構成の確認 

本商品には、本体および付属品が入っています。まずこれらがすべて揃っているかご確認 
ください。 

万一、足りないものがございましたら、当社のサービス取扱所もしくはお買い上げになり 
ました販売店までお申し付けください。 



ADSL モデムー MS 5 
本体1台 



スタンド 
1個 



電源アダプタ 
1個 



電話機コード1本 
(黒色、長さ：約1 .8 m ) 



LAN ケープル 1本 
(ストレートカテゴリ5 
白色、長さ：約2 m ) 


0 MTT 



取扱説明書（本書） 
1冊 


スブリッタセットのみ付属 



猶)ぉ知らせ 

レンタル品の場合、保証書は付属しておりません。 
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IQadsl モデムー MS 5 の各部の名称と機能 


1 ランプの名称 1 

表示（色）| 

機能説明 

①電源ランプ 

電源の状態を 
示しています。 

緑 

点灯 

通電中 

一 

消灯 

電源が切れている時 

② ADSL ランプ 

ADSL リンクの 

状態を示して 
います。 

緑 

点灯 

ADSL リンクアップ時 

点滅 

トレーニング中 

ADSL リンクアップ後、データが流れている時 

拡張自動設定中 （ TEST ランプ（橙色）と同時に点滅します） 

一 

消灯 

ADSL 回線を接続していない時 

③ INIT ランプ 

初期設定での 
動作状態を示 
しています。 

橙 

点滅 

初期設定で起動している時 

( ADSL がトレーニングを開始すると、消灯します） 

— 

消灯 

通常動作時 

④ LAN ランプ 

Ethernet リン 
クの状態を示 
しています。 

緑 

点灯 

LAN リンクアップ時 

点滅 

データが流れている時 

一 

消灯 

LAN リンクダウン時 

⑤ TEST ランプ 

拡張自動設定 
の動作を示し 
ています。 

橙 

点滅 

拡張自動設定中 

( ADSL ランプ（緑色）と同時に点滅します） 

一 

消灯 

通常動作時 

⑥アラーム 
ランプ 

本商品のハード 
ウェア状態を示 
しています。 

赤 

点灯 

セルフテスト中 

点滅 

障害時 

一 

消灯 

正常時 


鐘)）ぉ知らせ 

各ランプの状態は、本体正面からご確認ください。（正常時には、電源、 ADSL および LAN ランプが緑 
色に点灯もしくは点滅します。） 


麵 )） ぉ知らせ 

拡張自動設定が動作中のときは、 ADSL ランプ（緑色）と TEST ランプ（橙色）が同時に点滅します。 
拡張自動設定の動作については、「4-3 ADSL 設定」 p . 39) の拡張自動設定を行う場合を参照 
してください。 



2 - 
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1-2-2 背面図 



① 


② 

③ 

④ 

⑤ 


名称 

表示 

機能説明 

① ADSL 回線ポート（黒色） 

(2 線式アナログ） 

ADSL 回線 

電話機コードを使用して、 ADSL 回線を 
接続します。 

②初期化スイッチ（丸穴） 

INIT 

電源 ON の状態で5秒以上押し続けると、 
設定情報を初期設定に変更して再起動 
します。 

③ LAN ポート 

LAN 

LAN ケーブルを使用して、パソコンなど 
を接続します。 

④アース端子 

FG 

アース線を接続します。 

⑤電源アダプタコード端子 

DC 12 V 

専用の電源アダプタを接続します。 


A ) ぉ知らせ 

初期化スイッチのご使用方法については、「5-2-1初期設定での起動方法」 
( O ^ P .67) を参照してください。 
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■ 操作の流れ 

本商品をお使いになる前に必要な準備や操作の大まかな流れを次に示します。 
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I^ADS L モテムー MS 5 の設置 


D 本商品底面に付属のスタンドを接続してください。 

スタンドの突起部を本体の穴に合わせ、確実に揷入してください。 



B 安定した水平なところに縦置きで設置してください。 

本商品の前後左右 3 cm 、 上 3 cm には、壁や物がない場所に設置してください。 


A 注意 


本商品は横置きでのご使用はできません。 

換気が悪くなると本体内部の温度が上がり、故障の原因になります。 
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|Q ADS L モデムー MS 5 を接続する 



ぉ願ぃ 

電話機と本商品を同じ電話回線に接続する場合は 、 ADS L スプリッタを接続する必要があり 
ます。電話機と本商品を同じ電話回線に接続しない場合には、 ADSL スプリッタを接続する 
必要はありません。本商品を、付属の電話機コードで電話回線に直接接続してください。 

ぉ願ぃ 

ADS L スプリッタは単なる分岐装置ではありません 。 ADS L スプリッタには通話用の低周 
波と、データ通信用の高周波を分離する回路が内蔵されており、単に結線されただけの分岐装 
置では代用できません。 
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〇 ADSL スブリッタの LINE ポート（白色）とモジュラジャックを、 A D S L スプリッ 
夕に付属している電話機コード（白色： 20cm) で接続してください。 

B ADSL スプリッタの MODEM ポート（黒色）と本商品の ADSL 回線ポート（黒色）を、 
本商品に付属している電話機コード（黒色： 1.8m) で接続してください。 

Q ADSL スブリッタの PHONE ポート（灰色）に電話機を接続してください。 

猶）ぉ知らせ 

電話機接続用の電話機コードは付属しておりません。現在ご使用中の物をお使い 
ください。 

□ 本商品の LAN ポートとパソコンまたはフレッツ ■ ADSL 対応ルータを、本商品に 
付属している LAN ケーブル（白色： 2 m ) で接続してください。 

ぉ願ぃ 

パソコンのかわ y にハブなどを使用する場合に、クロスケーブルが必要な場合があ 
ります。ハブなどの取扱説明書で、使用する LAN ケーブルの仕様を確認してご使用 
ください。 

猶）ぉ知らせ 

本商品に付属の LAN ケーブルは、ストレートケーブルです。 

B 本商品のアース端子 （ FG ) と壁側のアース端子を、市販のアース線で接続してくだ 
さい。 

麵 )） ぉ知らせ 

アース線は付属していません。 

□ 電源アダプタを本商品の電源アダプタコード端子 (DC 12 V ) に接続します。 

電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに差し込むと、本商品の電源ランプ 
が緑色に点灯することを確認してください。 
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IQ A D S L モデムー MS 5 とパソコンの電源を入れる 

本商品が正しく接続されているか確認した後、本商品とバソコンの電源を入れます。 


D 電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに差し込んでください。 

本商品に電源が入り、自動的にセルフテストが始まります。 


セルフテス ト中は アラームランプが 点灯します。 


アラームランプが消灯したら、セルフテストは完了です。セルフテストは通常1分 
弱で終了します。 

電源ランプが緑色点灯し、アラームランプが消灯していれば、本商品は正常に動作 
しています。 

その他のランプは接続状況に応じて変化します。 





お知らせ 


緑色点灯 


消灯 


本商品が初期設定で起動している場合は、セルフテスト完了時に INIT ランプが橙 
色に点滅します。本商品の設定内容が初期設定から変更されている場合は点滅し 


ません。 


爆）ぉ知らせ 

ADSL のトレーニングが開始されるか、本商品の設定情報を変更すると、 miT ラン 
プは消灯します。 


看）ぉ知らせ 

ADSL ランプは、 ADSL サービスが開始されていなければ、点滅を開始しません。ま 
た、電話機コード（黒色）が正しく接続されていなかったり、 ADSL 側で障害が発 
生していると、点灯しなかったリ、点滅を繰り返したりすることがあります。 

ぉ願ぃ 

セルフテストで異常が発見されるとアラームランプが点滅します。再度、接続が 
正しいか見直し、電源を入れなおしてください。 

状況が改善されない場合は、故障の可能性があります。 

「5-1故障かなと思ったら」 （D^p.62) で故障の内容を確認し、巻末のお問い 
合わせ窓口へご連絡ください。 
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B パソコンを起動して、 LAN ランプが点灯することを確認してください。 

本商品へァクセスする場合は、パソコンの設定を行った上で、 Web ブラウザからァ 
クセスしてください。 （ 「3パソコンのネットワーク設定」 （ D ^ p .21)) 

ぉ願ぃ 

LAN ランプは、バソコンの Ethernet インタフエースの取り付けや設定が間違っていたり、 
LAN ケーブルが正しく接続されていないと緑色に点灯しません。 


お使いになる前に 19 



インタ_ネツトへのアクセス 


本商品は、 ADSL 側 （ WAN 側）の機器と LAN 側の端末（パソコンやフレッツ • AD S L 対応 
ルータ）との間で、ブリッジによるデータ中継を行う装置です。 


ADSL を使用してインターネットへアクセスするためには、 PPPoE (PPP over Ethernet ) の 
設定が必要となります。本商品は PPPoE 機能は搭載しておりませんので、 LAN 側に接続し 
た パソコン または フ レッツ • ADSL 対応ルータにて、 PPPoE 機能を利用してューザ認証 
をする必要があります。 

ADSL サービスで使用するための PPPoE 機能は、以下の方法で提供されています。 

(1) パソコンで 提供される場合 

① フレッツ接続ツールを使用する。 

② Windows XP や MacOS X の 場合は、 OS 自体が持つ “ PPPoE ” ( 「ューザー名と パス 
ワードが必要な広帯域接続を使用して接続する」）機能を使用する。 

麵 )） ぉ知らせ 

フレッツ接続ツールや、 0S の持つ PPPoE 機能の使用方法については、フレッツ接続ツー 
ルのセットアップガイドや、各 0S のオンラインマニュアルなどをご参照ください。 

(2) フレッツ ■ ADS L 対応 ルータで 提供される場合 

① ルータが持つ PPPoE 接続機能を使用する。 

麵 )） ぉ知らせ 

ルータの PPPoE 接続機能の使用方法については、ルータの取扱説明書などをご参照 
ください。 
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パソコンのネットワーク設定 


本商品とご使用のパソコンを LAN ケーブルで接続し、パソコン上の Web ブラウザから、本 
商品ヘアクセスすることができます。 

本商品へのアクセスに必要なバソコンのハードウェア、ソフトウェアは以下のとおりです。 

ハードウェァ： 

Ethernet インタフェースを持つたパソコンなど。 

麵）ぉ知らせ 

Ethernet インタフェースの取り付け方法および設定方法については、パソコン本体や 
Ethernet 力ードなどに付属している取扱説明書を参照してください。 

ソフトウェア： 

Web ブラウザは下記のバージョンに対応しています。 

<Windows XP / 2000 / Me /98 SE /98 の場合 > 

• Microsoft Internet explorer Ver . 5. 5 以上 

• Netscape Navigator Ver . 7. 0 以上 

< Macintosh(Mac OS X 以降 / Mac OS 9 以前）の場合 > 

• Microsoft Internet Explorer Ver . 5. 0 以上 

• Netscape Navigator Ver . 7. 0 以上 


EO TCP/IP の設定 

ご使用のパソコンから本商品にアクセスしたり、本商品を使用してインターネットへアク 
セスしたりするために、ご使用の Ethernet インタフェースに対して、正しく TCP/IP プロ 
トコルの設定を行います。ここでは、 TCP/IP の設定方法にっいてご使用の 0 S 毎に説明し 
ます。 

修ぉ知らせ 

本商品は、ご使用のパソコンに対して、自動的に IP アドレスなどの TCP/IP に関連する設定を 
行う機能 （DHCP サーバ機能）を持っています。ご使用のパソコンで、 IP アドレスや DNS ザー 
バアドレスを自動的に取得できるように設定すれば、本商品にアクセスできます。 

パソコンを初期設定でお使いの場合は、ここでの設定は必要ありません。「3-2 IP 設定の確 
認 J P. 30) へお進みください。 
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Windows XP の場合 

n tcp / ip の設定を行ってください。 

① [スタート]— [コントロール パネル也)]を選択してクリックしてください。 

② [コントロール パネル]画面が表示されますので、「作業する分野を選びます」 
から、[ネットワークとインターネット接続]のカテゴリを選択し、クリックし 
てください。 

③ [ネットワークとインターネット接続]画面が表示されますので、「コントロー 
ルパネルを選んで実行します」から、[ネットワーク接続]を選択してクリック 
してください。 

④ [ネットワーク接続]画面が表示されますので、使用するネットワークアダプタ名 
が表示されている[ローカルエリア接続]を選択して ダブルクリック してください。 

⑤ [ローカル エリア接続の状態]画面が表示されますので、[全般]のタブからプ 
ロパティをクリックしてください。 

⑩ぉ知らせ 

パソコンの LAN ケーブルが抜けていたリして、 Ethernet アダプタの動作が有効でな 
いときには、[口ーカルエリア接続の状態]画面は表示されません。 

⑥ [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されますので、[全般]のタブ 
から[ インターネットプロトコル （ TCP / IP ) ] を選択してクリックし、その後で 
プロパティ（皮をクリックしてください。 
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⑦以下のような画面になりますので、[全般]のタブをクリックしてください。 


インターネ9トブ□トコル CTGP/IP〉 のブ□パティ 


全般代替の梅成 


ネットワークでこの櫬能がサポートされている場合は、 IP 設定を自觔的に取得す5ことがで 
きます。サポートされていない塌合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
てください。 


® IP アドレスを自觔的に取得す純） 



0 IDNS サーバーのアドレス吉自飭的に取得'#る(旦) 


し )娜 un ^ ~ n ~ ujyr ' レスせ 1 丈： ny : 

優先 DNS サーバ'- ( P ): I 


代替 C 




i 詳細設定 cy >... 


i キやンセル 


⑧ [ IP アドレスを自動的に取得する⑨]と、 [ DNS サーバーのアドレスを自動的に 
取得する®)]を選択してください。 

B 0 K をクリックし、つづいて [ローカルエリア 接続の プロパティ] 画面の 0 K (ま 
たは閉じる ） をクリックしてください。 

設定が保存され、有効になります。 

麵）ぉ知らせ 

本項で説明した手順および選択画面名称は、「カテゴリの表示」のものです。 
「クラシック表示」をご使用の場合は、手順や選択画面の名称が異なります。 
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Windows 2000 の場合 


〇 TCP / IP の設定を行ってください。 

① [スタート]—[設定®)]— [コントロール パネル (£)] を選択してクリックし 
てください。 

② [コントロールパネル]画面が表示されますので、[ネットワークとダイアルアッ 
プ接続]のアイコンを選択して ダブルクリック してください。 

③ [ネットワークとダイアルアップ接続]画面が表示されます。 マウスの ポインタ 
を近づけると使用するネットワークアダプタ名が表示される[ローカルエリア接 
続] の アイコンを選択して ダブルクリック してください。 

④ [ローカル エリア接続状態]画面が表示されますので、その中のプロパティ $) を 
クリックしてください。 

翁）ぉ知らせ 

パソコンの LAN ケーブルが抜けていたリして、 Ethernet アダプタの動作が有効で 
ないときには、[ローカルエリア接続状態]画面は表示されません。 

⑤ [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されますので、[全般]のタブ 
の中から [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択してクリックしてくだ 
さい。 


トカルエリア接続のブ□パティ 


全般丨 
招続の方法： 




厂思身 

根成 ◎ 」 

チ I ックマークがオンになっているコンボーネントがこの接続で•使用されています 


0 Microsoft ネットワーク用クライアント 






10 T インターネットブロトコル ( TCP / IP ) 


インストール〇)…_ 


mm _ 


伝送制御 ；?□ 卜]ル/インターネットブロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク p b ^ d 通信を提供する、既定のワイドエリアネットワークブロトコ 
ルです。 

r 指続 b 寺にタスクパーにアイコンを表示する ㈣ 


J キャンセル 
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⑥[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の部分の色が変わったら、プロパティ（互) 
クリックしてください。以下の画面が表示されます。 




全般| 


ネットワークで•この棟能がサポートされている塌合は、 IP 設定を自動的に取得することがで 
きます。サポートされていない塌合は、ネットワ'■ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
てく妫い。 


,—_繩 

| 

サブネットマス娜 | 

ォル}'ゲ-峨ィ®: _| ' 

I F DNS サ'■パーのアドレスを自觔的に取得 t る( I ) 
V n M 明 § M 9 リバ >gy|«uMfjt)(E)- 

優先 DNS サーバー (£X I 

代替 DNS サーバー込)： I 


詳細設定⑽...」 


OK i i キャンセル 


を 


⑦ [ IP アドレスを自動的に取得する（2)]と 、 [DNS サーバーのアドレスを自動的 
に取得する®)]を選択してください。 

B 0 K をクリックし、つづいて[ローカルエリア接続のプロパティ]画面の 0 K (ま 
たは閉じる ） をクリックしてください。 

設定が保存され、有効になります。 
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Windows Me/98SE/98 の場合 


〇 TCP/IP の設定を行ってください。 

① [スタート]— [設定(ミ)]— [コントロールパネル (0] を 選択して クリックし 
てください。 

② [コントロールパネル] 画面が表示されますので、 [ネットワーク] の アイコン 
を選択して ダブルクリ ック してください。 

③ [ネットワ'—ク]画面が表示されますので、[ネットワークの設定]のタブから 
[ TCP/IP -> (使用するネットワークアダプタ）]をクリックし、その後でプ 

ロパティ （ R ) をクリックしてください。 
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④ [ TCP/IP のプロパティ] 画面が表示されますので、 [ IP アドレス] の タブから 
[ IP アドレスを自動的に取得 (©] を選択してください。 



Q 0 K をクリックしてください。 

「再起動」を促すメッセージがパソコン上に表示されます。再起動後に、設定内容 
が有効となります。 

麵）ぉ知らせ 

設定内容に変更がない場合は、「再起動」を促すメッセージは表示されません。 
そのままパソコンをご使用ください。 
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Macintosh の場合 (MacOS X 以降 ) 


D アップルメニュー(的から[システム環境設定]を選択してクリックしてください。 

[システム 環境設定]画面が表示されますので、[インターネットとネットワーク] 
から[ネットワーク]のアイコンをクリックしてください。[ネットワーク]画面 
で、 [ TCP / IP ] 画面が表示されます。 

(この画面は 、 Mac OS X version 10. 3のものです） 

0 〇 ^ _ —ネットヮーク 〇 

舅為 a a 

すべてを表示ディスフレイサウンドネットワーク起動ディスク 


表示：内蔵 Ethernet 


IS 


TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 を設定 | DHCP サーパを参照 
IP アドレス： 




サブネットマスク 
ルータ 
DNS サーパ 


192.168 .116.2 
255.2 SS. 255.0 


DHCP リースを更新する 


DHCP クライアント ID : 


検索ドメイン： 
IPv6 アドレス： 


^^変更できないよラにするにはカギをクリックします。 r アシスタント… 


B [表示]、 [ IPv 4 を設定]に次の内容を選択した後、画面を閉じてください。 

• 表示 ：内蔵 Ethernet 

• IPv 4 を 設定： DHCP サーバを 参照 


B 保存の確認画面が表示されたら、はいをクリックしてください。 

設定内容が保存され、有効になります。 

猶）ぉ知らせ 

設定内容に変更がない場合は、保存の確認画面は表示されません。そのままパソ 
コンをご使用ください。 
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Macintosh の場合 (MacOS 9以前) 


〇アップルメニュー （4) の [コン トロールパネル]から [ TCP / IP ] を選択してクリッ 
クしてください。 

[ TCP / IP ] 画面が表示されます。 


(この画面は 、 Mac 0 S 9. 0.4 のものです） 


□ 


: TCP/IP (フレツツ接続ツール初期設定)： 


li 主先：丨内 ®! Ethernet 


設定方法： ( j ) HCP ザ-パを#昭 


DHCP クライアント ID I || 


IP アドレス： 192.168.116.2 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ルータアドレス： <使用不可> 


|ネームサーバアドレス： 


me 


\ il | □ 802.3 を使用 


1 ][ 


Hosts ファイルの Sf 尺.. 


インブリシツト _サーチ 
自分のドメイン名： 


上位ドメイン名：_ 


i £ 加の 

柃亲ドメイン名： 


I オプシヨン ...j 


B [経由先]、[設定方法]に次の内容を選択した後、画面を閉じてください。 

• 経由先 ：内蔵 Ethernet 
• 設定方法： DHCP サーバを参照 


B 保存の確認画面が表示されたら、はいをクリックしてください。 

設定内容が保存され、有効になります。 

翁）ぉ知らせ 

設定内容に変更がない場合は、保存の確認画面は表示されません。そのままパソ 
コンをご使用ください。 
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ここで示す手川頁に従って、バソコンに割り当てられた IP アドレスを確認、してください。 


ぉ願ぃ 

IP 設定を確認して、適切な IP アドレスが割り当てられていないときには、本商品へのアクセ 
スができません。 IP アドレス情報の更新を行ってください。 IP アドレス情報の更新を行って 
も正しい IP アドレスが割り当てられない場合は、次の点を確認したうえでパソコンの再起動 
を行ってください。 

■ LAN ケーブルが正しく接続されているか （ LAN ランプは点灯しているか） 

■ TCP / IP プロトコルは正しく設定されているか「3-1 TCP / IP の設定」 p .21) 

■ Ethernet カードなどが正しく取り付けられ、設定されているか 


Windows XP /2000 の場合 

□ [スタート]—[すべてのプログラム史 )] (Windows 2000の場合は[プログラム史)] ) 
—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を選択してクリックしてください。 

[コマンドプロンプト] 画面が表示されます。 

Q 「ipconfig / all 」 と入力し、 Enter キーを押してください。 


TCP / IP の設定内容が 「IP Address 」 の行に表示されます。 



Q パソコンに割り当てられた IP アドレス情報が正しくなかった場合は、 

「 ipconfig / release 」 と入力し、 Enter キーを押した後で、 

「 ipconfig / renew 」 と入力し、 Enter キーを押して、 IP アドレスを更新してください 0 
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Windows Me /98 SE /98 の場合 


D [スタ—卜]—[ファイル名を指定して実行@)]をクリックしてくださし、。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。 



B 入力欄に 「 winipcfg 」 と入力し、 0 K をクリックしてくださし、。 

[ IP 設定]画面が表示され、 TCP / IP の設定内容が表示されます。 



B [ ip 設定]画面のプルダウンメニューから、使用するネットワークアダプタを選択 
してください。 

□ パソコンに割り当てられた ip アドレス情報が正しくなかった場合は、 [ ip 設定] 
画面から、[解放⑧] — [書き換え逆)]の手順で更新してください。 
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Macintosh (MacOS X 以降）の場合 

D アップルメニュー(和から[システム環境設定]を選択してクリックしてください。 

B [システム環境設定]画面が表示されますので、[インターネットとネットワーク] 
から[ネットワーク]のアイコンをクリックしてください。 

[ネットワーク]画面で、 [ TCP / IP ] 画面が表示されます。 

(この画面は、 Mac OS X version 10. 3のものです） 

0 〇 ^ _ ネットワーク— CD 

興毳 a a 

すべて*表示デイスフレイサウンドネットワーク起®ディスク 


堪所：自動 
表示：内蔵 Ethernet 




IS 


f TCP/IPH PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IP アドレス 


サブネットマスク 
ルータ 
DNS サーパ 


DHCP サーパを参照 


3 


192.168 .116.2 


DHCP リースを更新する 


255.255 .255.0 DHCP クライアント ID : 


検索ドメイン： 
IPv 6 アドレス： 


dP 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 


0 IP アドレスなどが正しく表示されていることを確認してください。 

ぉ知らせ 

MacOS の場合、コマンドを使って IP アドレス情報を更新することはできません。 
LAN ケーブルを抜き差しするか、バソコンを再起動してください。 
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Macintosh (MacOS 9 以前）の場合： 


〇アップルメニュー（这）から[コントロールパネル]— [ TCP / IP ] をクリックしてく 
ださい。 

[ TCP / IP ] 画面が表示されます。 


(この画面は 、 Mac 0 S 9. 0.4 のものです） 


□ II I II (フレッツ掊続ツール =- m 


11 主先： 「内獅 ernet _ 

p 設定- 一 

設定方法： [~5 hcp サ-パを# K 

DHCP クラ ^^^ ID : _| 

I IP アドレス：192.168.116 .2 | 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ルータアドレス： <使用不可> 


|ネームサーバアドレス： 


_匚測1 


□ 802.3を使用 

(Hosts フ7イルの S} 尺...| 

インブリシット ■ サーチ 
自分のドメイン名： 


上位ドメイン名： 


追加の 

柃亲ドメイン名： 


[オプシヨン ...■ 


□ IP アドレスなどが正しく表示されていることを確認してください。 

猶）ぉ知らせ 

MacOS の場合、コマンドを使って IP アドレス情報を更新することはできません。 
LAN ケーブルを抜き差しするか、バソコンを再起動してください。 
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Web 設定 


本商品にパソコンの Web ブラウザを使ってアクセスして、設定の変更や、ご使用中の機 
器状態の確認などを行うことができます。 

設定 Web 画面の表示 

Web ブラウザで本商品にアクセスすることにより、管理メニューが表示されます。 

ぉ願ぃ 

フレッツ_ ADSL 対応ルータを経由して、本商品へアクセスすることはできません。 

本商品とパソコンを直接 LAN ケーブルで接続して、アクセスを行ってください。 

□ Web ブラウザを起動してください。 

B Web ブラウザのアドレス欄に、下記のアドレスを入力し、 Enter キーを押してください。 
http ： //ntt. setup/ 

:アドレス(2〉 http://ntt.setup/ v H 移勒 

ぉ知らせ 

http ：// 192.168.116 .1/ (初期設定の場合）でもアクセスすることができます。 



ネットワ^ ー クパスワ' — ドの入力画面が表不されます。 




琢漏 


Config 


ューザー名 g 

V 

パスワ'-ド©: 



0パスワードを記悄する (B) 


匚 OK J [ キャンセル| 

※ご使用の Web ブラウザや OS のバージョンによって画面表示は異なりますが、入力 
が必要な項目は同じです。 

ぉ願ぃ 

ご使用のパソコンの DNS サーバアドレスとして本商品の IP アドレスが指定され 
ていなければ、 http ： //ntt. setup/ でアクセスできません 0 このような場合は、 
http7/192.168.116.1/ (初期設定の場合）のように、本商品の IP アドレスを 
直接入力してください。 

Q 次のユーザー名およびパスワードを入力し、 0 K をクリックしてください。 

• ユーサ 1 —名 ： user 
• ノべスワ'—ド ：_user 



ユ-ザ-名(边 C user 

パスワード砂 

0パスワードを記悄する退) 


I OK ] IキャンセルI 

ぉ願ぃ 

このユーザー名、パスワードは、初期値です。運用開始時にはセキュリティの観 
点から、ユーザー名とパスワードは、変更することをお勧めします。変更方法に 
ついては「4-5 ログインパスワードの設定」 （ C ^ p .48) を参照してください。 
なお、 IP アドレスやログインパスワードを忘れた場合は、「5-2-1初期設定での 
起動方法」 （ D ^ P .67) を参照し、初期設定に戻してご使用ください。 
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□ 本商品の管理メニューが表示されます。 

管理 メニューは、メニューフレームと 操作 フレームに 分かれています。 

メニュ'ーフレ 1 ームから、「設定」「表示」「保守」の各メニューを選択すると、 
操作フレームに設定ページや関連情報が表示されます。 


TWA© as® ツ'•ル® ヘルブ 


laidaieal 


- OS 圔办|_ 

http//ntt.setup/ 


.e 


ADSL モデム _ MS 5 



ログインバスワート 

設定の_化 
再杞動 

I バージョンアップ 

その他！*守 


機器状態•ログ 


im 


機器状態情報 

ADSL 回線状態 通信中(±り 768kbps 下り291 2kbps) 

Q.dmt Annex C 〈上リ 4dB 下り 6d8) 
ADSL 接続の拡張自動設定の結果结果なし 
LAN リンク：!胡§ 通信中 (100Mbps 全二重） 

ハート■ウェァ状梅 正常 

ログ情報 

(現在の時刻: 2004/07/28 1435:34) 

時刻 ログ 

2004/07/28143352 LAN インタフエースリンクアツブ 
2004/07/28143131 ADSL 回線通信中へ移行 
2004/07/28143056 ADSL 回線トレーニング中へ移行 
2004/07/28 14:13:38 ADSL 回線切断 
2004/07/28 14:1139 ADSL 回線通信中へ移行 
2004/07/28 14:11 £14 ADSL 回練トレー ニ ング中 
2004/07/28 14:1050機器起動 






«イン9-ネ；> 卜 




八 



ノ 


Y 


Y 




-ノレーム 


操作フレーム 


麵）ぉ知らせ 

操作フレ _ ム右上にあるマ _ クをクリックすると、各ぺ _ ジのヘルプが表示さ 
れます。 

ぉ知らせ 

説明に使用している画面表示は、お使いの Web ブラウザや 0 S のバージヨンによっ 
て異なります。 

ぉ知らせ 

お使いの Web ブラウザや Web ブラウザの設定により、説明されている操作を行った 
際に、 Web ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。この 
場合は、 Web ブラウザのインターネットー時ファイル（キャッシュ）を削除して 
から、画面を更新してください。 

(詳しくは、各 Web ブラウザのヘルプをご参照ください。） 

ぉ知らせ 

回線の状況や設定によっては、設定内容が Web ブラウザに表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 

ぉ知らせ 

Web ブラウザの© (戻る）、© (進む）や、(更新）のボタンを使用しない 
でください。本商品への操作が正しく行われない場合があります。 
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小項目の設定 

メニューは階層化されています。 

左側に口（プラス）マークがあるメニューをクリックすると、メニューの小項目が 
表示されます。 

修ぉ知らせ 

このとき 、 D (プラス）マ—クは〇 (マイナス）マークに変わります。 


ADSL モデム- MS5 


ADSL モデム- MS5 


B ADSL 設定 
0 IP 設定— 


表示 


■) トジョン情報 
m 機器状態•ログ 


保守 


■ ログインノ《スワード設定 
0 設定の初期化 



□ その他保守 


クリック 



設定 


■ ADSL 設定 


表示 


■) トジョン情報 
B 機器状態•ログ 


保守 


■ ログインノ《スワード設定 
0 設定のネ刀期化 
m 再起動 
□I j \ーシヨンアッブ 
□ その他保守 
9 ADSL 再接続 
a 時刻設定 
■ 設定の保存•復元 



小項目が 
表示 


麵）ぉ知らせ 

メニュー構成については「4-2 メニュ-覧」 （ D ^ p . SS ) をご参照くださし、。 


馨^ぉ知らせ 

本書ではメニュー間の移動を矢印で表現しています。 

例）その他保守— ADSL 再接続をクリックしてください。 
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4-2 


メニュ-覧 


本商品には以下のメニュー項目を用意しています。 

メニューは階層化されており、大項目をクリックするとツリー構造で小項目が表示されます。 

麵 )） ぉ知らせ 

本書ではメニュー間の移動を矢印で表現しています。 

例）その他保守— ADSL 再接続をクリックしてください。 


大項目 

小項目 

内容 

ADSL 設定 

一 

ADSL に関する設定を行います。 

IP 設定 

一 

本商品へアクセスするための IP 通信に関する設定を行いま 
す。通常のご使用において本画面による設定変更は必要あり 
ません。ネットワーク構成によっては設定の変更が必要とな 
ります。 


大項目 

小項目 

内容 

バージョン情報 

一 

本商品のハードウェアとソフトウェアに関するバージョン情 
報を表示します。 

機器状態 • ログ 

一 

本商品の状態、および本商品で発生したイベントのログを表 
/J 、 し本す〇 


大項目 

小項目 

内容 

ログイン 
パスワード設定 

一 

本商品に Web でアクセスする際に使用するユーザ名とパス 
ワードを設定します。 

設定の初期化 

一 

本商品に保存されている、ユーザ名、パスワードを含むすべ 
ての設定内容（時刻設定を除く）を、ご購入時と同じ状態に 
します。 

再起動 

一 

本商品をリセットし、再度電源を入れます。 

バージョンアップ 

一 

Web ブラウザを使用して、 ファー ムウヱアをバージョンアップ 
します。 

その他保守 

ADSL 再接続 

ADSL の接続を一旦切断し、再接続します。 ADSL 回線のリンク 
速度が一時的なノイズの発生などにより低下した場合に行う 
と、リンク速度を回復できることがあります。 

時刻設定 

本商品の時刻を設定します。設定した時刻にあわせてログ時 
間が表示されます。本設定は、本商品の電源を切るまで有効 
です。 

設定の保存- 
復元 

現在の設定内容をバソコン上に保存したり、保存した設定内 
容を再読み込みします。 
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4-3 


ADSL 設定 

本商品で使用する ADSL 接続に関する設定を行います。 


〇 メニューフレームの ADSL 設定 をクリックしてください。 

操作フレ'ームに ADSL 設定画面が表示されます。 

I 

ADSL 設定 H M 

ADSLCTsI ! する設定を行 L 、ます。 

上り拡張 ® 自動設定 

〇拡い 
才ーパーラッブ (0L> ® 自動設定 
〇使用 Ui い 

ADSL 接^^ード |_^01賊定 | 

圈 

• [上り拡張] 

• 自動設定 

ADSL 回線の設定にあわせて、上り帯域を自動的に選択して動作します。 

• 拡張しない 

ADSL 回線の設定に関わらず、常に上り帯域は拡張せずに動作します。 
初期値には、「自動設定」が設定されています。 

• [オーバーラップ (0 L )] 

• 自動設定 

お客様の線路状況にあわせて、オーバーラップ方式を「使用する」 • 「使用 
しない」を自動的に選択して動作します。 

• 使用しない 

オーバーラップ方式を使用しません。 

初期値には、「自動設定」が設定されています。 

• [ ADSL 接続モード] 

設定を変更することにより、 ADSL 回線のリンク速度を向上させたり、 ADSL 回線 
を安定化させたりすることができます。 

初期値には、「自動設定」が設定されています。 

ぉ願ぃ 

通常は、「自動設定」を選択してご使用ください。 

ご利用のサービスタイプに合わせて、 ADSL 伝送距離に応じた接続モード選択を 
自動で行います。 
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痛）ぉ知らせ 

Quad 固定（超近距離）、 G . dmt 固定(近距離）、 G . dmt 固定(中距離)、長延化モー 
ドまたは G . lite 固定を選択することも可能です。 

電話局からの距離（電話線の長さ）は、回線のノイズ状態などによって異な 
りますが、次の距離を目安としてください。 


2 km 未満 


超近距離 


3 km 程度以下 
1 km 〜 5 km 程度 
3 km 程度以上 


近距離 

中距離 

遠距離（長延化モード) 


ただし、 Quad 固定（超近距離）、 G . dmt 固定（近距離）、 G . dmt 固定（中距離）ま 
たは長延化モードを選択した場合は、ご使用の条件によっては接続できない 
こともあります。 

その場合は「自動設定」を選択してご使用ください。 

• 自動設定 

契約サービスや回線状態に応じて、局側装置が適した接続モードを自動的に 
選択します。比較的短時間で ADSL リンク確立します。 

•拡張自動設定(下り優先） 

契約サービスや回線状態に応じて、複数の接続モードで ADSL リンク確立を実 
行し、下り速度が最大になる接続モードでリンク確立します。ご使用の回線 
状態によって、最大20分程度の時間を要することがあります。この間、イン 
ターネットへのアクセスは利用できなくなります。 

ぉ願ぃ 

ご契約の ADSL ザービスによっては、拡張自動設定機能が使用できなし、場合が 
あります。その場合は、「自動設定」を選択してご使用ください。 

•拡張自動設定(上り優先） 

契約サービスや回線状態に応じて、複数の接続モードで ADSL リンク確立を実 
行し、上り速度が最大になる接続モードでリンク確立します。ご使用の回線 
状態によって、最大20分程度の時間を要することがあります。この間、イン 
ターネットへのアクセスは利用できなくなります。 

ぉ願ぃ 

ご契約の ADSL サービスによっては、拡張自動設定機能が使用できなしヽ場合が 
あります。その場合は、「自動設定」を選択してご使用ください。 

• Quad 固定(超近距離） 

局側装置の設定に関わらず 、 Quad Spectrum 方式が使用されます。 

本商品が電話局から超近距離 (2 km 未満)に設置されている場合に適しています。 

• G . dmt 固定(近距離） 

局側装置の設定に関わらず、 G .992. 1 Annex I が使用されます。 

本商品が電話局から近距離 (3 km 程度以下）に設置されている場合に適してい 
ます。 
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G . dmt 固定（中距離） 

局側装置の設定に関わらず、 G .992. 1 Annex C が使用されます。 

本商品が電話局から中距離 （1 〜 5 km 程度）に設置されている場合に適してい 
ます。 

長延化モード 

局側装置の設定に関わらず、 G .992. 1 Annex C FBMsOL または LD - TIF が使用 
されます。 

本商品が電話局から遠距離 (3 km 程度以上）に設置されている場合に適してい 
ます。 

G . lite 固定 

局側装置の設定に関わらず、 G .992. 2 Annex C が使用されます。 

回線に AM ラジオ放送波などのノイズが多い場合に適しています。 

ただし、下り回線速度は最大で約 1. 5 Mbps となります。 

麟）ぉ知らせ 

[上り拡張][オーバーラップ (0 L )] で設定した内容によって、 [ ADSL 接続 
モード]で選択できる項目が異なリます。 


B 設定をクリックしてください。 

ADSL が再接続され、指定された接続方式でリンクアップを試みます。 
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拡張自動設定を行う場合 

拡張自動設定を行うことで契約サービスや回線状況に応じて複数のモードで接続を行い、 
[ ADSL 接続モード]の設定により、下りまたは上りのリンク速度が最大となるモードを 
自動的に選択してリンクアップされます。 


D メニューフレームの ADSL 設定 をクリックしてください。 

操作フレ'ームに ADSL 設定画面が表示されます。 


ADSL 設定 


_ ベルフ 


m 


ADSL(Z|k1 する設定を、ます。 

上り拡張 © 自動設定 

〇拡® Ui い 
才ーバーラッブ (0L) © 自動設定 
〇使用 Ui い 

ADSL 接続モードI自^!設定_ 


國 


B [ ADSL 接続モード]から「拡張自動設定（下り優先）」または「拡張自動設定（上 
り優先）」を選択し、設定をクリックしてください。 

以下の手順では、「拡張 g 動設定（下り優先）」を選択した場合を例に説明します。 


ADSL 設定 


_ ベルフ 




ADSL (0 k 1 する設定を行 t 、ます。 

上り拡張 ® 自動設定 

〇拡い 
才ーパーラッブ(〇〇 © 自動設定 
〇使用 Ui い 

ADSL 接続モード 挞》自肋 R 定(下 1 J 1 先）' ■ 


圍 


確認のための画面が表示されます。 0 K をクリックしてください。 


Microsoft Internet Explo 




ADSL 接続の拡張自勒設定を閉始します。 

現在の琛境において最適な ADSL 接続状態を調べ、 

下り速度が最大になる接続モ'■ドで•リング P ップします。 

ADSL の拡張自勒設定を閉始すると、 

インターネットへの接続が最大20分程度できなくなります。 
ADSL の拡張自觔設定を閉始しますか？ 




OK 


( キやンセル 
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B ADSL 接続の拡張自動設定中の画面が表示されて、最適な ADSL 接続モードを調べます。 


ADSL 接続の拡張自動設定中 


ヘルプ^3 


g 連な ADSL 接转モードを P ぺています。 

最適な ADSL 接続状態が決まるまでは、インターネットへの接続ができません。 
しばらくおまちください。 

ADSL 招続の拡張自助設定を中断する埸合は、[中断]のボタンを押してください。 
拡張自射)設定を中断すると、 ADSL 接続モードに「自觔設定」を登錄して動!作します。 




看）ぉ知らせ 

最適な ADSL 接続状態が決まるまでは、インターネットへのァクセスができません。 

麵 )） ぉ知らせ 

拡張自動設定中は、 ADSL ランプ（緑色）と TEST ランプ（橙色）が同時に点滅しま 
す。また、メニューフレームには ADSL 設定、バージョン情報および機器状態■口 
グのみ表示されます。 

看）ぉ知らせ 

拡張自動設定を中断する場合は、中断をクリックしてくださしゝ。 ADSL 接続モー 
ドを「自動設定」にして、 ADSL 設定の画面に戻ります。 


Q 拡張自動設定が終了すると次のような画面が表示されます。 

この結果を ADSL 接続モードの設定値として反映する場合は、設定をクリックして 
ください。 

この結果を ADSL 接続モードの設定値として反映しない場合は、取消をクリック 
してください。設定または取消をクリックすると、 ADSL 設定の画面に戻り 
ます。 


ADSL 接続の拡張自動設定の完了 


お客様の設定環境では、以下の接続が使用されて L 、ます， 

Q.dmt Annex C 上' ■ jTSSkbps /' FV 3040 kbps 

ADSL 接続モードを 


G.dm 個定 WSKI ) 

で設定を行ってもよろ u 、ですか？ 


拡張自動設定の結果： 

_売モード 上リ 下リ 
Quad Spectrum - - 

G.dmt Annex I 768 kbps 2848 kbps 
G.dmt Annex C 768 kbps 3040 kbps 
畏延化モード 352 kbps 1568 kbps 



[isll (pSI 




⑩ぉ知らせ 

拡張自動設定は、各モードでの接続状態を確認した後で、最終的に選択された 
モードで再度接続を試みます。 ADSL の接続状態は、時間によっても変化しますの 
で、「拡張自動設定の結果：」欄に表示されている接続速度と、「お客様の設定 
環境では、以下の接続が使用されています。」欄に表示されている最終的な接続 
速度は異なる場合があります。 
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調査の結果、どの接続モードでもリンクアップしなかった場合は、次のような画面 
が表示されます。戻るをクリックすると、 ADSL 接続モードを「自動設定」にし 
て、 ADSL 設定の画面に戻ります。 


ADSL 接続の拡張自動設定の完了 


へルゴ BI 


お客梯の璟境では、 ADSL の招梡ができませんでした。 

[戻る]のボタンを押すと、 ADSL 掊続モードに「自射]設定」を登錄して射)作します。 


なお、ご契約の ADSL サービスによっては、拡張自動設定機能が使用できない場合が 
あります。この場合は、次のような画面が表示され、「自動設定」のモードで ADSL 
接続を行います。戻るをクリックすると、 ADSL 接続モードを「自動設定」にし 
て、 ADSL 設定の画面に戻ります。 


ADSL 接続の拡張目動設定の完, _ヘルプ 






馨）ぉ知らせ 

ADSL 接続の拡張自動設定の完了の各画面で設定、取消または戻るを 
クリックすると、メニューフレームの表示は元に戻ります。 
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IP 設定 


本商品にアクセスするために使用する IP に関する設定を行います。通常のご使用におい 
て本画面による設定変更はありません。 

ネットワーク構成によっては設定の変更が必要となりますが、その場合は、以下の手順 
に従って正しい内容で設定してください。 

D メニューフレームの ip 設定 をクリックしてください。 

操作フレームに ip 設定の画面が表示されます。 


ip 設定 _ ヘルブ ^« 


ip に関する設定を行I、ます。 

モデム用 IP アドレス/マスク長 1192.168 .116.1 ~ 1/ \ 2 T ~\ 

DHCP サーメ く機能| 使用する，气| 

開始 IP アドレス [192.168.116.2 J 
害 IJ 当て個数 [^~| 

リース期間 |60 | 分 (1-1440) 

ip ノ《ケット far 31 


國 


• [モデム用 IP アドレス/マスク長] 

本商品にアクセスするためのモデム用 IP アドレス/マスク長を入力してくだ 
さい。マスク長とはマスクのビット数を表したもので、例えば255.255 .255.0 
のマスク長は「24」となります。 

初期値には、「192.168.116.1/24」が設定されています。 

ぉ願ぃ 

フレッツ，オフィスやフレッツ ■ グループアクセスなどを利用して、プライ 
ベートネットワークを構築する場合で、正しく通信できないことがあります。 
このような場合は、本商品のモデム用 IP アドレスを他と重複しない IP アドレ 
スに設定変更してご使用ください。 
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• [DHCP サーバ機能] 

DHCP サーバ機能を使用して、 LAN 側のパソ コンに IP アドレスの 自動割り当てを 
行うかどうかを選択してください。 

初期値には、「使用する」が設定されています。 

• 使用する 
• 使用しない 

ぉ願ぃ 

LAN 側のネットワークに他の DHCP サーバが存在する場合は、「使用しない」を 
選択するなどの設定変更を行つてください。正しい IP アドレスが割り当てら 
れず、本商品へアクセスできない場合があります。 

• [開始 IP アドレス] 

LAN 側のバソコンなどに割り当てる IP アドレスを入力してください。 
初期値には、「192.168.116.2」が設定されています。 

麵 )） ぉ知らせ 

モデムに設定した IP アドレスと、同じサブネットワークに属するアドレスを 
設定してください。 

• [割当て個数] 

開始 IP アドレスより、何個分の P アドレスを LAN 側のパソコンのために確保 
するかを指定してください。 

初期値には、「16」が設定されています。 

ぉ知らせ 

開始 IP アドレスが「192. 168.116.2 」 で、割り当て個数が H6 」 の場合（初期 
設定の場合）、 LAN 側で使用できる IP アドレスは以下のように確保されます。 

192.168.116.2 

192.168.116.3 

192.168.116.17 
纏)）ぉ知らせ 

[モデム用 IP アドレス/マスク長]で指定されたマスク長の値に応じて、最大 
256まで記述することができます。 

マスク長が「24」で設定されている場合は最大253まで設定できます。 

• [リース期間] 

DHCP サーバから割り当てられた IP アドレスの有効時間を、1〜1440分の間で指 
定してください。 

初期値には、「60」（分）が設定されています。 

麵 )） ぉ知らせ 

パソコンを継続的に使用する場合は、リース期間の半分が経過した時点で、 
同じ IP アドレスが自動的に再リースされます。 
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• [ IP パケット] 

ご使用のサービス内容によっては、 PPPoE 機能を使用せず、 P パケット（ IPv 4、 
IPv 6) でバソコンが プロ バイダなどとデータのやり取りを行う場合があります。 
このようなサービスをご使用の場合は、「通す」を選択してください。 
初期値には、「通す」が設定されています。 

& 設定をクリックしてください。 

設定内容が保存されます。 

ぉ願ぃ 

再起動を促すメッセージが表示された場合、設定を反映させるために再起動を 
行ってください。 アラームラン プが消灯して再起動した こと を確認した後、 

再表示をクリックし、本商品に再度アクセスしてください。 
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ログインパスワード設定 

本商品へアクセスするためのユーザ名、パスワードを変更します。 


〇 メニューフレームの ログインパスワード設定 をクリックしてくださし、。 

操作 フレームにロ グイ ンパスワー ド設定の画面が表示されます。 

ログインパスワード設定 

本装置にログインするためのユーザ名、ノ U ワードを変更することができます。 

ユーザ名をクリックしてください。 

ユーザ名 

user 

Q user をクリックしてください。 

ログインパスワード変更の画面が表示されます。 

I 

ログインパスワード設定_ 


ユーザ名 _ 

バスワード I ] 

f 《スワードの確認入力こ 

{Wm\ fl¥] 

B [ユーザ名]にユーザ名を、[パスワード]および[パスワードの確認入力]にパ 
スワードを入力してください。 

麵 D ぉ知らせ 

32文字以内の半角英数文字および記号が使用できます。ただし、〈> ¥ ’ ”？ 

& % = ： : @ /は使用できません。大文字と小文字は区別されます。 

麵 )） ぉ知らせ 

パスワードおよびパスワードの確認入力欄の入力文字は、すべて"•〃や〃*"に置き 
換わって表示されます。 

麵 D ぉ知らせ 

パスワードの確認入力欄で異なるパスワードを入力した場合は、エラー画面が表示 
されます。パスワード、パスワードの確認入力欄の入力操作をやり直してください。 

麵）ぉ知らせ 

ユーザ名またはパスワードを空白にすることができません。また、スペースのみ 
で設定することもできません。 
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□ 設定をクリックしてください。 

ぉ願ぃ 

設定内容をフラッシュメモリに書き込みます。 

書き込み中は、前面の ADSL、PPP および、アラームの各ランプが点滅します。ラ 
ンプの点滅が終わり、 Web 画面表示が切り替わるまでは、本商品の電源を切らな 
いようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本商 
品が動作しなくなります。 

看）ぉ知らせ 

新しい ユーザ 名、パスワードが設定されると、別の画面に移るときにネットワー 
クバスワードの入カダイアログボックスが表示されます。 

「4-1設定 Web 画面の表示」 p. 34) 

新しく設定したユーザ名、パスワードを入力すると、引き続いて Web ブラウザに 
よる操作ができます。 

看）ぉ知らせ 

設定した ロ グインユーザ名やパスワードを忘れて、本商品へアクセスできなく 
なった場合は、初期設定で起動することができます。「5-2-1初期設定での起動 
方法」 （@p.67) を参照してください。 
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時刻設定 

本商品の時刻を設定します。 


D メニューフレームの その他保守 — 時刻設定 をクリックしてください。 

操作 フレームに 時刻設定の画面が表示されます。 


時刻設定 ■■ 

本装蚩 I こ時刻を設定することができます。設定した内容13本装蚩の電源を切るまで有効です。 

年 ] 月 C □日 I I 時! I 分! I 秒 

fill][ ~ 自肋的に取得して設定 ~ ] 

B 本商品の時刻を設定して、設定をクリックしてください。 

現在接続中のパソコンの時計から時刻を取得して設定する場合は、自動的に取得 
して設定をクリックしてください。 

看）ぉ知らせ 

局側の設備によっては、自動的に時刻設定されます。その場合は、手動による時 
刻設定を行う必要はありません。（最後に設定された時刻が有効になります。） 

猶）ぉ知らせ 

設定された時刻は本商品の電源を切るまで有効です。電源を切らずに再起動する 
場合は、設定内容は保存されます。 

響）ぉ知らせ 

時刻表示はあくまで目安としてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は再度 
設定を行ってください。 
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これまでに設定した各種内容は、すべて本商品のフラッシュメモリ内に、ユーザ設定とし 
て保存されています。 

設定の保存を行うと、ユーザ設定をファイルに保存し、その内容で元の設定に戻すことが 
できます。 

瓣）ぉ知らせ 

使用している画面表示は、ご使用の Web ブラウザや OS のバージョンによって異なりますが、 
手順や、入力する内容は変わりません。 



設定内容を保存する場合 
b 保存するをクリックしてくださし、。 


ファイルのダウンロー ドの画面が表示されます。 
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保存⑧をクリックしてください。 

名前をつけて保存の画面が表示されます。 





保存す S 塌所® 

「 Q 拔定 

v 〇 i ° unh 

ぬ 

最近使0¢ファイル 

0 

デス5トゥブ 

マイドキ; Ul ント 

マイエ/ピ1-$ 

マイネ外ワ -5 



ファイル名妙 「confifj 

v 1保存© 1 


ファイルの枝類①： |.cfg ドキ; ul ント 

V [ キゃメ11レ I 


保存する場所を選択し、ファイル名を入力した後、保存(各) 
さい。 

ファイルが保存され、バックアップ作業が終了します。 


9 ウン d — ド©完了 I- i|n fx\ 



保存しました 

nttsetup - conngj.cfg 

タウン□ー ド： 9.72KB を 1 秒 

夕•ウンロード先： C：¥Documents and SettL¥configj.cfg 

転送率 9.72 KB/fi ； 

□鑑 EKH 爾 1 _灑》編 

I ファイルを P 肩く ◎ I [フオルタを聞く (£) I [ ^ ] 


をクリックしてくだ 


閉じるをクリックしてくださし、。 








保存内容を復元する場合 


ファイルに保存した設定内容を再び本商品に戻すことができます。 

〇 復元するをクリックしてください。設定の復元の画面が表示されます。 

設定の復元 _ ヘルブ a 

設定ファイルの内容を読み込みます。復元を行うと現在の設定は破棄されます。 

設定の保存で保存 U こテキスト形式の設定77イルを選択じ T くだ？1、。 

設定ファイルのファイル名とディレクトリ名には、全角文字及び半角カナが使用でき a 、ことがあります， 

設定フ7イル名| I 

[ i 复元実行 I 

B 設定ファイル名を指定してください。 

① 参照…をクリックしてください。 

ファイル選択画面が表示されます。 

② 「ファイルの種類(1)」欄に「すべてのファイル(*.*)」を指定し、ファイルを置 
いたディレクトリ（フォルダ）に移動してください。 


③ファイルを選択し、開く （2) をクリックしてください。 



設定ファイルの内容を読み込みます。復元を行うと現在の設定は破棄されます。 

設定の保存で保存したテキスト形式の設定77イルを選択じだ？1、。 

設定ファイルのファイル名とディレクトリ名には、全角文字及び半角カナが使用できなI、ことがあります， 
IS® フ7イル名 IC:¥Documents and i l 参照... ) 
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Q 復元実行をクリックしてください。 

確認のための画面が表示されます。 


〇 現在 保存されている内容は全てなくなります。 

リ 值元した設定を使用して 觔 作するために、 自動) 的に 再起射) を行いま寸。 
、, よ:5しぃで•すか？ 

£ OK j [ キや：/セル I 


□ 0 K をクリックしてください。 

アップロー ドが完了すると自動的に再起動を行い、再表示を促すページが表示され、 
アラームランプが消灯すれば再起動は完了です。 

再表示をクリックして画面を再表示してください。復元された設定で動作します。 

ぉ願ぃ 

設定内容をフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中 （ Web 画面表示が切り 
替わるまで）は、本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモ 
リへの書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。 

麵）ぉ知らせ 

設定内容はすべてアップロードされた設定ファイルにより上書きされます。 

響）ぉ知らせ 

設定ファイルのディレクトリ（フォルダ）名、ファイル名には半角英数記号文字 
を使用し、全角文字および半角カナを使用しないでください。設定ファイルが復 
元できない場合があります。 

麵）ぉ知らせ 

ディレクトリ（フォルダ）名やファイル名には、¥ / : * ? 〃 < > |は使用でき 
ません。 
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設定を間違えてやり直したい場合などに、初期設定に戻すことができます。 


D メニューフレームの 設定の初期化 をクリックしてください。 

操作フレ'ームに設定の初期化画面が表示されます。 

設定の初期化 ヘルブ M 

設定を初棚匕して出荷時の状態に戻します。 

ネ蒯化を行父現在設定されて L 、る内容嘛刻設定を除く)はすべて;'酜され、本装置にアクセスするためのユ 
ーザ名、/ U ワードも出荷時のものに戻りますのでご注意说さい。 

ncoffliti 

B 初期化をクリックしてください。 

確認の画面が表示されます。 



Q 0 K をクリックしてください。 

本商品が再起動し、初期化が完了します。初期値は、初期設定一覧 （try 「5-2-2 
初期設定内容一覧」 P .68) を参照してください。 

ぉ願ぃ 

設定内容をフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、前面の ADSL 、 INIT 、 
LAN 、 TEST およびァラームの各ランプが点滅します。 

ランプの点滅が終わリ、 Web 画面表示が切り替わるまでは、本商品の電源を切ら 
ないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本 
商品が動作しなくなります。 

Q 再表示をクリックしてください。 


再起動 ヘルプ B 9 

アラームランゴが消灯すれば、再起勅は完了です。再表示ボタンをクリックじ C 、 画面を再表示してく 
ださい。 

[_再表示」 

麵 )） ぉ知らせ 

一旦設定された時刻は電源を切るまで有効ですので、ここで初期化および再起動の 
操作を行っても、時刻設定は初期化されません。 
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バージョン情報 

本商品のバージョン情報一覧を参照できます。 


〇 メニューフレームの バージョン情報 をクリックしてください。 


操作フレームにバージョン情報の画面が表示されます。 


バージョン情報 


ヘルブ ni 

ADSL モデム- MS5 

Hardware Revision: 






DSP Firmware Version: • • 

MAC Address: • 




設定されているフ アーム ウヱアのパ 1 ー ジョン情報が表示されます。 
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機器状態 ■ ログ 


通信が途切れた時など、障害の有無を参照することができます。 

また、ログ内容により機器状態の変化を知ることができます。 

麵 )） ぉ知らせ 

ADSL 回線状態で表示されるリンク速度は、実際のスループットとは異なります。 

n メニューフレームから、 機器状態■ログ をクリックしてください。 

操作 フレームに 機器状態 • ログ画面が表示されます。 


機器状態•ログ 


ヘルブ IDI 


機器状態情報 


ADSL 回線状態 通信中(上り 768kbps 下リ 3072kbps) 

Q.dmt Annex CCt り 4dB 下リ 6dB) 

ADSL 接統の拡張自動設定の結果接練モード 上リ下リ 

Quad Spectrum - - 

Q.dmt Annex I 800kbps 2880kbps 


Q.dmt AnnexC 768kbps 3040 kbps 

長延化モード 320kbps 1568kbps 


LAN リンク状態 
ハ-ドウ エア 状態 


通倌中 (100Mbps 全二重） 
正常 


ログ情報 

(現在の時刻: 2004 尸. 一 16:03:39) 


時刻 ログ 

2004/- •-155931 拡張自動設定(下り優先） ADSL 樹枉ード Q.dmt AnnexC 

2004/- ^ 155931 ADSL 回線通信中へ移行 

2004/ 155855 ADSL 回線トレー ニ ング中へ移行 

2004/- - -1558:49 拡張自動設定 ADSL 接練モード切替 

2004 / • • 1558:49 披張自動設定調査終了(長延化モード） 

2004/ ** 1558:49 ADSL 回線通信中へ移行 


機器状態情報では、以下の情報が参照できます。 

• [機器状態情報] 

• ADSL 回線状態 

現在使用中の ADSL 回線の状態が表示されます。 

「通信中」 . 局側装置との ADSL リンクが確立しています。 

接続モード、 ( Quad Spectrum/G. dmt Annex I/G. dmt 
AnnexC/G. dmt Annex C(FBMsOL)/LD-TIF/G. lite Annex C) 
と上り、下りのリンク速度、ノイズマージンも表示され 
ます。 

「拡張自動設定中」 • 拡張自動設定の実行中です。拡張自動設定が完了する 
までは、インターネットへのアクセスはできません。 

「トレ 1 ー ニン グ中」 • 局側装置と接続を確立するためのトレ 1 ー ニン グを実行 


中です。 

「接続待ち」 . 局側装置の応答待ちです。 

「アイドル」 . 停止しています。 
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• ADSL 接続の拡張自動設定の結果 

ADSL 接続の拡張自動設定を実行した後に、接続モードごとの上り、下りの 
リンク速度が表示されます。拡張自動設定で選択された接続モードは、赤 
字で表示されます。リンクアップしなかった接続モードについては、上り、 
下りのリンク速度の欄に 「 X 」 が表示され、試行しなかった接続モードに 
ついては、 「_」 が表示されます。 

なお、拡張自動設定の実行中は「動作中」と表示されます。また、拡張自動 
設定を実行していない場合や、拡張自動設定の結果が保存されていない場合 
は「結果なし」と表示されます。 

• LAN リンク状態 

Ethernet LAN インタフェースの リ ンク 状態が表示されます。 


「通信中」 . 接続が確立しています。 

動作モード （ lOMbps / lOOMbps 、 全二重/半二重）も合わ 
せて表示されます。 

「停止中」 . 接続機器とのリンクが確立していません。 

「異常」 . 何らかの異常が発生し、停止しています。 

• ハードウヱア状態 

本商品のハードウェア状態が表示されます。 

「正常」 . ハードウェアに問題はありません。 

「異常」 . 何らかの異常が検知されています。 

• [機器状態情報] 


ログ情報には、起動直後からメモリ上に蓄積されているログの内容が、最新のも 
のから順に表示されます。 

麵 )） ぉ知らせ 

局側装置によっては、本商品起動時点を0時とする相対時刻で表示されている場合が 
あります。この場合は、「4-6時刻設定」 （ D ^ p .50) を実施してください。 

麵 )） ぉ知らせ 

時刻設定が行われるまでに再起動を繰り返した場合、1970年を起点とした日時で 
ログが残ることがありますが、異常ではありません。 

麵 )） ぉ知らせ 

最大200件までのログが蓄積されます。 

200件を越えると、古いものから順に削除されます。 
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ADSL 回線の速度が一時的なノイズなどで低下した場合に、 ADSL 再接続を行うことにより、 
速度を回復できることがあります。 


〇 メニューフレームから、 その他保守 - ADSL 再接続 をクリックしてくださし、。 


操作フ レームに ADSL 再接続の画面が表示されます。 



B 再接続をクリックしてください。 

ADSL 再接続中の画面が表示され、 ADSL 回線の再接続が行われます。 



Q ADSL 回線の再接続完了を確認してください。 

猶）ぉ知らせ 

ADSL 回線の再接続終了後も、特に画面の表示に変化はありません。 

ADSL ランプで“接続”状態が確認できたら、 機器状態■ログ をクリックし [ADSL 
回線状態]が「通信中」であることを確認してください。 
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本商品では、 Web ブラウザから本商品の再起動を行うことができます。 


D メニューフレームから、 再起動 をクリックしてください。 

操作 フレームに 再起動画面が表示されます。 

再起動 

現在の接続を一旦切断した後、榴器を再起助します。 

再起助」 

⑩ぉ知らせ 

設定を保存し再起動が完了した時点で、設定した内容に従って本商品が動作します。 

B 再起動をクリックしてください。 

本商品の再起動中の画面が表示され、本商品が再起動します。 

再起動 _ ヘルブ 

アラームランブが消灯すれば、再起動は完了です。再表示ボダ/をクリックして、 

画面を再表示してください。 

[_再表示 j 

麵）ぉ知らせ 

再起動中には、 Web ブラウザで本商品にアクセスすることはできません。 

B アラームランプが消灯すれば、再起動は完了です。再表示をクリックしてください。 

ADSL ランプ、 LAN ランプが緑色に点灯すれば、インターネットへのアクセスが可能 
となります。 


ヘルプ 
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設定内容の記録 

設定内容を記録されると、設定内容を知りたい時やトラブル対応時に役立てることができ 
ます0 


項目 

設定内容 

ADSL 設定 （ 4-3 ADSL 設定 p. 39)) 

上り拡張 

自動設定 ■ 拡張しない 

オーバーラップ (0 L ) 

自動設定_使用しない 

ADSL 接続モード 

自動設定 

拡張自動設定（下り優先） 

拡張自動設定（上り優先） 

Quad 固定(超近距離） 

G . dmt 固定(近距離) 

G . dmt 固定（中距離） 

長延化モード 

G . 1 ite 固定 

IP 設定 （ 4-4 IP 設定 （_ P.45)) 

モデム用 IP アドレス/マスク長 

. . . / 

DHCP サーバ機能 

使用する_使用しない 

開始 IP アドレス 


割当て個数 


リース期間 


IP パケット 

通す_通さない 

ログインパスワード （ 4-5 ログインパスワードの設定 （ D^p.48) ) 

ユーザ名 


パスワード 
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5 付録 


HI " 故障かなと思ったら 

トラブルが発生した場合には、以下の点を確認して障害箇所を明確にしてから、本章をお 
読みください。 

• 本体前面にあるランプの点灯、点滅状態を確認する。（以下の確認手順を参照のこと） 
• Web ブラウザから本商品へアクセスができることを確認する。 

• ホームページへアクセスできることを確認する。 

• 電話機やファクスなどが使用できることを確認する。 
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現象:電源ランプ(緑色)が点灯しない 

原因：本商品に電源が供給されていません。 

対処：電源アダプタ（電源プラグ）が本商品に接続されていることを確認してください。 
対処：電源アダプタ（電源プラグ）が電源コンセントに確実に接続されていることを確認して 
ください。 

対処：電源コンセントに電源が来ている（通電している）ことを確認してください。 

対処：本商品用の電源アダプタ（電源プラグ）であることを確認してください。 


現象: ADSL ランプ(緑色)が点灯しない 

原因：電話局側の ADSL 信号が検出できません。 

対処 ： ADSL サービスが 開始されていることを確認してください。または 、 ADSL サービス にご 
加入された電話回線に接続されてレヽることを確認してください。 

原因：電話回線が正しく接続されていません。 

対処： ADSL スブリッタの MODEM ポート（黒色）と、本商品の ADSL 回線ポート（黒色）が、 
電話機コード（黒色）で正しく接続されていることを確認してください。 

対処 ： AD S L スブリッタの LINE ポート（白色）と壁などのモジュラジャックが 、 ADSL 
スブリッタの電話機コード（白色）で正しく接続されていることを確認してください。 


現象: ADSL ランプ(緑色)が点滅を繰り返す 

原因： ADSL リンクの確立（トレーニング）を行っています。 (1 秒周期で点滅） 

対処: 電話回線が確実に接続されていることを確認してください。 

対処：スプリッタを使用している場合は、正しく接続されていることを確認してください。 
原因： ADSL 接続の拡張自動設定機能が実行中です。（この場合は、 TEST ランプ（橙色）も同 
時に点滅しています。） 

対処： ADSL 接続の拡張 g 動設定が完了するまで（最大20分程度）お待ちください。 

原因：電話機コードにノイズが加わりやすくなっています。 

対処：電話機コードに、他の電線がからまないようにしてください。 

原因： ADSL 接続モードがご使用の環境により、局側装置と接続できない設定になっています。 
対処： ADSL 接続モードを「自動設定」にしてください。 


現象: ADSL ランプ(緑色)が不定期に点滅を繰り返す 

原因： ADSL 側で通信が発生した場合は一瞬消灯します。 
対処：トラブルではありません。 


現象: INIT ランプ(橙色)が点滅する 

原因：初期設定で起動しています。 

対処： ADSL のトレーニングが始まったり、設定を変更すると消灯します。セキュリティ上の 
観点から、初期設定（特に、ログインパスワード設定）を変更してご使用されることを 
推奨します。 
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現象: TEST ランプ(橙色)と ADSL ランプ(緑色)が同時に点滅する 

原因： ADSL 接続の拡張自動設定機能が実行中です。 

対処： ADSL 接続の拡張自動設定が完了するまで（最大20分程度）お待ちください。 


現象: LAN ランプ(緑色)が点灯しない 

原因： LAN ポートが正しく接続されていません。 

対処：背面の LAN ポートは、付属している LAN ケーブル（ストレート）でパソコンと直接接 
続できる仕様になっています。ハブなどと接続する場合は、ハブのアップリンクポート 
に接続するか、または別売りのクロスケーブルで接続してください。 

対処： LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 


現象: LAN ランプ(緑色)が不定期に点滅を繰り返す 

原因： LAN 側で通信が発生した場合は点滅します。 

対処：トラブルではありません。 


現象:アラームランプ(赤色)が点滅する 

原因：本商品の故障が考えられます。 

対処：お買い求めになった販売店、またはサービス取扱所にご相談ください。なお、電源投入 
時には アラームラ ンプが一時的に点灯します。 


現象:ログインのためのユーザ名、パスワードを忘れた 

対処：本商品の初期設定のユーザ名は 「 user 」 、パスワードは 「 user 」 です。 

「5-2-1初期設定での起動方法」 ( D ^ p . 67) を参照し、初期値に戻して起動してからア 
クセスし、もう一度、ユーザ名、パスワードの設定を行ってください。 


現象:本商品の IP アドレスを忘れた 

対処：本商品の DHCP サーバ機能をご使用の場合には 、 「http :// ntt . setup /」 でアクセスが 
できます。 DHCP サーバ機能を使用していない場合に本商品の IP アドレスを忘れてし 
まった場合は、「5-2-1初期設定での起動方法 」 （Dy p .67) を参照し、初期値 
(192. 168. 116.1) に戻してからアクセスし、もう一度、本商品の設定を行ってください。 
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現象: Web ブラウザで本商品へのアクセスができない 

原因：パソコンに適切な ip アドレスが割り当てられていません。 

対処： パソコンの ip アドレスを確認し、適切でなければ ip アドレス情報を更新してくださ 
い。「3-2 IP 設定の確認 」 (Dy p . 30) 

対処：本商品の他に DHCP サーバが存在する場合は、本商品もしくは該当装置の DHCP サーバ 
機能を停止してください。 

原因：本商品が起動中（セルフテスト中）です。 

対処：モデムの起動を確認してから、再度アクセスしてください。 

原因： Web ブラウザが正しく設定されていません。 

対処：お使いの Web ブラウザがプロキシを使用しない設定になっていることを確認してくだ 
さい。 

対処：お使いの Web ブラウザが JavaScript を使用する設定になっていることを確認してくだ 
さい。 

原因：本商品との通信ができない状態になっています。 

対処：本商品を再起動してください。 

対処：パソコンを再起動してください。 


現象: http :// ntt _ setup / でアクセスできない 

原因：本商品が パソコンに 指定されている DNS サーバアドレスとして指定されていません。 
対処： パソコンの IP アドレスや DNS サーバアドレスを、本商品の DHCP サーバ機能を使って 
取得してください。 

(手動で IP アドレスを設定する場合や、本商品以外の DHCP サーバ機能を使って IP ア 
ドレスを取得する場合は、本商品に設定したモデム用 IP アドレスでアクセスしてくだ 
さい〇 ) 


現象:インターネットへアクセスできない 

原因： PPP リンクが確立していません。 

対処：パソコンで、フレッツ接続ツールなどの PPPoE によるインターネットへの接続操作が 
実行されていることを確認してください。 

対処：フ レッツ •AD S L 対応ルータをご使用の場合は、ルータの設定が正しく行われている 
ことを確認してください。 

対処：本商品の電源を切ったり、 ADSL リンクが切断されたりして PPPoE が強制的に切断され 
ると、しばらくの間、 PPP リンクが再確立できない場合があります。 

10分間程度お待ちください。 

原因：接続先との通信ができない状態になっています。 

対処：本商品を再起動してください。 

対処：パソコンを再起動してください。 
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現象:インターネットへのアクセスが遅くなった 

原因：接続先のサーバが混んでいる可能性があります。 

対処：しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 

原因：接続先のプロバイダやインターネット上の経路が、他の通信で混んでいる可能性があり 
ます。 

対処：しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 

原因： ADSL 回線がノイズの発生などの外乱を受け、リンク速度が低下している可能性があり 
ます。 

対処： Web ブラウザメニューにある 「 ADSL 再接続」を適宜、実行してください。 

原因 ： LAN ポートに 接続され たパソコンやハブの 伝送方式が正しく設定されていません。 
対処： パソコンやハブ側のインタフェース 設定を、100 Mbps 半二重固定 モードや 10 Mbps 半二 
重固定 モードに してください。 


現象:フレッツ■オフイスまたはフレッツ■グループなどで使用するプライべ一トネット 
ワークへアクセスできない 

原因： 192. 168. 116. 1の IP アドレスが、フレッツ.オフィスまたはフレッツ.グループなど 
で使用するプライべートネットワークで使用されています。 

対処：本商品のモデム用 IP アドレスを、プライベートネットワークで使用されていない 
IP アドレスに変更してください。 


現象:電話からのノイズが著しくなった 

対処： 本商品、スプリッタおよび電話機が正しく接続されていることを確認してください。 
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5-2 


初期化方法 


5-2-1 初期設定での起動方法 

本商品に設定した内容(本商品に設定したモデム用 IP アドレスや、ユーザ名、 
パスワード）を忘れてしまい、本商品へのアクセスができなくなった場合は、 
初期設定に戻して起動することにより、本商品へアクセスできるようになり 
ます。 

〇本商品に電源を入れた状態で、本体背面にある 初期化スイッチ ( INIT ) を前面 
の ADSL 、 INIT 、 LAN 、 TEST およびアラームの各ランプが点滅するまで約5秒間 
押してください。 



初期化スイッチ （ INIT ) 


本商品のフラッシュメモリに書き込まれている設定情報を初期化して、初期設定で 
再起動します。 

ぉ願ぃ 

初期設定をフラッシュメモリに書き込んでから再起動します。設定の書き込み中 
は、前面の ADSL 、 INIT 、 LAN 、 TEST およびアラームの各ランプが点滅します。再 
起動するまで本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへ 
の書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。 

麵 )） ぉ知らせ 

初期設定で起動した場合は、 INIT ランプが橙色に点滅します。 （ ADSL のトレーニ 
ングが開始されると、消灯します。） 

麵 )） ぉ知らせ 

本商品に設定するユーザ名やパスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれる 
と悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。 
本商品を当社に返却したり廃棄した y する場合など、本商品の利用をやめる際に 
は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。 
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5-2-2 初期設定内容一覧 

本商品の初期値は以下の通りです。「4-8設定の初期化」 （ D ^ p . 55) を行つ 
た場合や、初期化スイッチ ( INIT ) を押して初期設定で起動 （ D ^ p .67) す 
ると、それまで使用していた設定は消去され、以下の設定で起動するのでご注 
意ください。 


項目 

設定内容 

上り拡張 

自動設定 

オーバーラップ (0 L ) 

自動設定 

ADSL 接続モード 

自動設定 

モデム用 IP アドレス/マスク長 

192.168.116.1/24 

DHCP サーバ機能 

使用する 

開始 IP アドレス 

192.168.116.2 

割当て個数 

16 

リ_ス期間 

60 

IP パケット 

通す 

ユーザ名 

user 

パスワード 

user 


⑩ぉ知らせ 

時刻設定の内容は、電源を切らない限りは初期化されません。 
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5-3 


バージョンアップ 


本商品は、ファームウェアをバージョンアップすることにより、機能強化を図ることがで 
きます。 

バージョンアップファームウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップ 
ロードしていく予定です。ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページを参照 
してください。 

当社のホームページ http :// www . ntt - east . co . jp / ced / (NTT 東日本） 
http ：// www . ntt - west . co . jp / kiki / (N T T 西日本） 

バージョンアップファームウェアをダウンロー ドしたあとで、以下の操作を行います。 

ぉ知らせ 

使用している画面表示は、ご使用の Web ブラウザや OS のバージョンによって異なりますが、 
手順や、入力する内容は変わりません。 

D 提供されたファームウェアファイルをパソコン上の適当なディレクトリ（フォルダ） 
に置いてください。 

麵 )） ぉ知らせ 

ファームウヱアファイルのディレクトリ（フォルダ）名には半角英数記号文字を 
使用し、全角文字および半角カナを使用しないでください。 

ファームウエアのバージョンアップができないことがあります。 

B メニューフレームの、 バージョンアップ をクリックしてください。 

操作 フレームにファー ムウ ェアのバージ ョ ンアップの 画面が表示されます。 

ファー ムウ エアの/《ージョンアップ_ ヘル ブ m 


フ 7- ムウ I アのファイル名■ディレクトリ名に(3、全角文字及び半角カナが使用できな I 、ことがあります， 

フ7—ムウ I アフアイル名| II 参晚 .. I 

フ7—ムウェア転送後、自動的にフラッシュメモリへの鲁き込みを行います • 書き込み中を表すランブの点滅が 
終わるまでは機器の電源を切らないで從さい。また、ノトジョンアッブ中 (3 Web アクセスなどの操作も行わな 
いでくだ Si 、。 

フラッシュ メモリへの書き込み中に電源を切ると、機器が動作しなくなります。 


[ «器へのファームウア K 送 
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ファームウエアファイル名を指定してください。 

① 参照…をクリックしてください。 

ファイル選択画面が表示されます。 

② 「ファイルの種類©」欄に「すべてのファイル(*.*)」を指定し、ファームウ 
アファイルを置いたディレクトリ（フォルダ）に移動してください。 

③ ファームウェアファイルを選択し、開く （2) をクリックしてください。 







ファイル®埸所 (P: 

限デスクト9ブ 


is d* m- 


\^> 

最近使ったファイル 

Iデス5卜，プ 

@1 • ••- .dim 




マィドキュメント 





31 

マイユ-$ 





マイネ9トワ 






7?イル名⑽： | 


3 

i 閉⑽ i 


フ7イルの種類 CD: |すべて®フ7イル(本.*) 



キゃンセル | 


ファームウェアファイル名欄にファイル名が表示されます。 


ファームウエアの/《ージョンアップ _ ヘルブ m ! 


フ 7- ムウ I アのファイル名■ディレクトリ名に(3、全角文字及び半角カナが使用できな I 、ことがあります， 

フ 7 —ムウエアファイル名 |0：»Doeuments and )[ I 

フ 7 —ムウエア転送後、自動的にフラッシュメモリへの鲁き込みを行います，書き込み中を表すランブの点滅が 
終わるまでは機器の電源を切らないで從さい。また、ノトジョンアッブ中は Web アクセスなどの橾作も行わな 
いで •< だ Si 、。 

フラッシュメモリへの畲き込み中に電源を切ると、機器が動作しなくなります。 


«器へのファームウ i ア転送 





本商品へのファームウェア転送が行われ、完了すると自動的に再起動します。 



アラームランブが消灯 T れば、再起動は完了です„再表示ボタンをクリッ久 / C 画面を再表示して</2さい， 

[ 再表示| 

ぉ願ぃ 

ファー ムウエアをフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、前面の ADSL 、 
PPP および、アラームの各ランプが点滅します。ランプの点滅が終わるまでは、 
本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中 
に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。 

翁）ぉ知らせ 

本商品には、補助記憶装置としてフラッシュメモリを内蔵しています。各種設定 
内容（時刻設定を除く）やファームウエアは、フラッシュメモリに書き込むこと 
で電源供給が途切れても内容が保持されます。 


B 本商品の再起動が完了したら、メニューフレームの バージョン情報 をクリックし 
てください。 

操作 フレームに バージ ョ ン情報の画面が表示されます。 
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5-4 


仕様一覧 

ADSL モデムー MS 5 


1 __ 1 

仕様 

ADSL 

インタフェース 

ポート数 

1ポート 

準拠規格 

Quad Spectrum 方式 

ITU-T G . 992. 1 Annex 1 / Annex C 

ITU-T G . 992.2 Annex C 

⑻ 

物理インタフ I ース 

RJ -11 コネクタ 

LAN 

インタフェース 

ポート数 

1 ポート 

準拠規格 

100 BASE-TX / 10 BASE-T ( IEEE 802.3 u / 

IEEE 802 .3) 

MDI / MDI-X 

Mm - x 固定パソコンとストレートケーブル 
にて直接接続できる設定（クロス設定） 

通信速度 

100 Mbps / 10 Mbps 

伝送方式 

全二重/半二重 

物理インタフヱース 

RJ -45 コネクタ 

電源 

外付け AC 電源アダプタ方式 

消費電力 

8 W 以下 

外形寸法 （ mm ) 

約82 ( W ) x 1 65⑼ x 215( H ) (突起部を除く) 

質量 

約 500 g 

動作温度 

5〜 40 °C 

動作湿度 

5-85% (結露なきこと） 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) 

クラス B 情報技術装置 


本商品の OS には米国 Wind River Systems , Inc . の VxWorks を採用しています。 
※上り拡張方式、オーバーラップ方式にも対応しています。 


電源アダプタ 


項目 

仕様 

外形寸法（酬） 

約56 ( W ) x 74 ( D ) x 48 ( H ) (突起部を除く） 

質量 

約 470 g 

電源 

AC 100±10 V (50/60±1 Hz ) 

出力電圧 

DC 12 V 


ADSL スブリッタ 


項目 

仕様 

収容回線 

1回線 

外形寸法（酬） 

約43 ( W ) x 58 ( D ) x 24 ( H ) (突起部は除く) 

質量 

約 50 g 

動作温度 

5〜 40 o C 

動作湿度 

5〜85% (結露なきこと） 


スプリッタセツトに付属しています。 
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ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line ) 

電話局から各家庭や事業所まで引かれている、銅線の加入者電話回線 (Subscriber Line ) を利用 
して、数 Mbps の高速データ通信を可能にする通信方式0 


ADSL リンク 

ADSL による電話局から各家庭や事業所に置かれたモデムまでの間の通信経路。 

Annex C ( G . 992. 1 G . 992. 2 Annex C ) 

G . 992.1( G . dmt ) G . 992.2 ( G . lite ) の日本仕様（北米仕様 ： Annex A 、 欧州仕様 ： Annex B ) 〇 
ADSL の通信規格である ITU-T G . 992.1 と ITU-T G . 992. 2をそのまま日本国内で使用すると 、 ISDN 
からのノイズによりリンク速度や伝送距離の低下が起こることがあるため、それらの問題を解決す 
るための追加仕様。 

ISDN からのノイズを考慮して、 ISDN のピンポン伝送の周期に同期してリンク速度を変化させる技術。 


Annex I ( G . 992. 1 Annex I ) 

G . 992.1 Annex C で使用している伝送周波数帯域の拡張などにより、下り最大 20 Mbps 以上のリン 
ク速度を実現させるための技術。 

bps (bit per second ) 

データ伝送速度の単位。一秒間に伝送されるビット数。「 bit / s 」と表示されることもあります。 

DHCP (Dynamic Host Conriguration Protocol ) 

通信機器に対して、 IP アドレスやサブネットマスクなどのネットワーク設定を自動的に割り当てる 
ための機能。 


DHCP サーバ 

DHCP 機能を持つサーバ。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) 


DNS (Domain Name System ) 

インターネット上で、各コンピュータ端末が持つホスト名から、その端末の IP アドレスを検索す 
るためのシステム。 

DNS サーバ（ドメインネームサーバ、ネームサーバ） 

DNS 機能を持っサーバ。 

Ethernet (イーサネット） 

米国 XEROX 社によって開発された LAN の通信方式。 IEEE 802. 3で規定された CSMA / CD 方式と同等な 
通信手段。使用するケーブルやリンク速度によって 「10 BASE - T 」 「100 BASE - TX 」という呼び方もあ 
る。常時双方向の通信が可能な「全二重」と、送信と受信を交互に切り替える「半二重」がある。 


FBMsOL (FBM shaped Over Lap ) 

G . 992.1 では上りの伝送として使用されるように定義されている周波数領域を下りの伝送にも使用 
することにより、遠距離において、下りの伝送速度を向上させるための技術。 

G . 992. 1規格 （ G . dmt ) 

ITU - T で決められた加入電話用の ADSL 規格。最大リンク速度は、上り 640 kbps 、 下り 6144 kbps 
と決められていたが、仕様の拡張により、それ以上のリンク速度で ADSL 回線を使用することが 
できる。 
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G. 992.2 規格 (G.lite) 

ITU-T で決められた加入電話用の ADSL 規格。最大リンク速度は、上り 512kbps、 下り 1536kbps。 

IP アドレス 

TCP/IP を使ったネットワーク上に接続されたコンピュータなどを識別するためのアドレス。 32bit 
の値を持ち、 8bit ずつ10進法で表現した数値を、ピリオドで区切って表現する。（例： 192. 168. 1.1) 

参考> グロ ーバル IP アドレス、プライ ベー ト IP アドレス 

ITU-T (International Telecommunication Union-jfeiecommunication standardization 
sector) 

ITU (国際電気通信連合）の電気通信標準化部門。通信関連の標準化を定める国際機関。 ITU-T が作 
成する標準化勧告を ITU-T 勧告と呼ぶ。 


LAN (Local Area Network) 

会社、組織、学校、工場、ビル、フロアなど、ある限定された範囲に敷設されたコンピュータ通信 
のためのネットワーク。距離、伝送路、トポロジ、プロトコルの明確な定義はないが、一般的には 
伝送距離が数！！！〜数十 km、 リンク速度は 1M 〜数 Gbps 程度である。 

ケーブルや無線などの伝送媒体を複数のコンピュータで共用し、互いに独立した通信を実行できる。 

参:考參 WAN (Wide Area Network) 

LD-TIF (Long Distance - TCM ISDN Friendly) 

FBMsOL と同様に、 G. 992.1 では上りの伝送として使用されるように定義されている周波数領域を下 
りの伝送にも使用する。 FBMsOL と比べて、遠距離通信時に使用される低域周波数帯の電力を高め、 
遠距離通信時の下り速度向上をはかっている。 

PPP (Point to Point Protocol) 

シリアルラインを使って通信するためのデータリンク層プロ トコ ル。 

リンク状態（使用しているモデムや回線の状態）に応じた再接続、両端で使用する IP アドレスの 
自動的なネゴ シエ ーシ ヨン、 認 f 正機能などを持つ。 


PPPoE (PPP over Ethernet) 

Ethernet 上で PPP のバケツトを使用して、 Ethernet に接続したパソコンなどから直接 PPP 接続を 
行うためのプロトコノレ。 


Quaa Spectrum 方式 

G. 992.1 Annex C で使用している伝送周波数帯域の拡張などにより、下り最大 40Mbps 以上のリン 
ク速度を実現させるための技術。 


WAN (Wide Area Network) 

建物や敷地を越える遠隔地の間を接続するためのネットワーク。広域網とも呼ばれる。 LAN の対比 
語として用いられることが多い。 

参:考争 LAN (Local Area Network) 


Web ブラウザ 

インタ 1 —ネット上でホームぺ 1 —ジを見る時に使用するアプリケーシヨン。 Internet Explorer など 
がよく使用されている。 
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[あ] 


インターネット 

世界中に張り巡らされたコンピュータ通信のための通信網。 

インターネットサービスプロバイダ 

ADSL などの回線を通じてインターネットにアクセスするサービスを提供する業者のこと。プロバイ 
ダや ISP (Internet Service Provider ) ともいう。 

オートネゴシエーション（自動認識） 

Ethernet の lOMbps / lOOMbps のリンク速度と、全二重/半二重の設定を自動的に選択する機能。本 
商品の LAN ポートは、オートネゴシエーションに対応している。 

オーバーラップ 

下りの伝送に使用している周波数帯域と上りの伝送に使用している周波数帯域を重複させて同時 
に使用することにより、従来以上の通信速度を実現する技術。 


[か] 


グローバノレ IP アドレス (Global IP Address ) 

NIC (Network Information Center ) などの公的機関が割り当てる、インタ 1 —ネットアクセス時 
に必ず必要となる IP アドレスの別名である。閉じたネットワーク内部に限り自由に利用できる 
プライベート IP アドレスが登場したため、反意語としてグローバル IP アドレスと呼ばれるよう 
になった。 

参考籌プライベート IP アドレス (Private IP Address ) 

クロスケーブル (cross cable ) 

機器どうしの接続のために、一方の出力信号線を他方の入力信号線に、また一方の入力信号線を他 
方の出力信号線にというように結線したケーブル。 

<#袭•ストレ 1 —トケ 1 —ブル (straight cable ) 


ゲートウェイアドレス（ルータアドレス） 

ネットワークにおいて、同一 LAN 上に存在しない機器や、（物理的、論理的を問わず）他のネット 
ワークに対するデータ通信を行う場合、ゲートウェイと呼ばれる機器（通常はルータ）へデータを 
転送する。通常、各機器にゲートウェイを設定しておけば、そのゲートウェイが適宜^^ーティング 
を行う。 


[さ] 


ストレートケーブル (straight cable ) 

両端にあるコネクタの同じピンどうしを接続したケーブル。 

•者， クロスケ 1 —ブル (cross cable ) 

スブリッタ 

ADSL のデータ信号が電話機や電話交換機に流れ込んだり、電話の音声信号が ADSL モデムに流れ込 
んだりすることで発生する通信障害を防ぐ。一般にスプリッタはユーザ宅と通信事業者の収容局の 
両方に設置する 0 
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スループット 

パソコンとインターネット内のサーバとの間で、一定時間内に中継されるデータ量。 

全二重/半二重 (Full Duplex/Half Duplex) 

受信と送信が片方向ずつの半二重通信 (Half Duplex ) に対して、受信と送信を同時に行うことで、 
既存のケーブル上で実質2倍の伝送速度を実現するのが全二重通信 （Full Duplex ) である。 

[た] 


トレーニング 

ADSL で使用するデータ信号をモデムと局内装置の間で交換して、ユーザの環境に応じたリンク速度 
を決定するためのプロセス。 


[な] 


ネツトマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める場合に使用するマスク値のこと。 

IP アドレスとネットマスクの AND をとった結果が、サブネットアドレスになる。 

ネットマスクは、通常は上位の側から連続してビットを立てた値を用い、たとえば255.255 .255.0 
などとして、これをネットマスク長が24であると表現する。 


[は] 


バージョンアップ 

ファームウェアを最新のものに変更すること。 


ハブ 

LAN ケーブルを集配するネットワーク接続機器で、複数の端末を同時に接続する場合に使用する。 

半二重 

参考争全二重/半二重 (Full Duplex/Half Duplex ) 

ファームウェア 

ご購入時から本商品に搭載されているソフトウェァ。本商品ではフラッシュメモリに搭載されてお 
り、バージヨンァップ時などにはお客様の操作にて書き換えることができる。 

プライベート IP アドレス (Private IP Address) 

RFC 1597 で規定されている、組織内部だけに閉じた環境だけで通用される IP ァドレス。組織内では 
プライベート IP アドレスを利用し、インターネットにアクセスする場合だけ本来のユニークなア 
ドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる方法が一般化している。 

10. 0. 0. 〇〜 10. 255. 255. 255、 172.16. 0. 〇〜 172. 31. 255. 255、 192. 168. 0. 〇〜 192. 168. 255. 255がプラ 
イベート IP アドレスとして規定されている。 

参:考參グロ'—バル IP アドレス (Global IP Address ) 

ブラウザ 

インタ 1 —ネット上でホ 1 —ムページを見る時に使用するアプリケ 1 —シヨン 。 Internet Explorer や 
Netscape Navigator がよく使用されている。 

フラッシュメモリ 

電源を切っても内容を保持しておけるメモリチップ。 
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ブリッジ 

データ中継装置の1つで、 TCP / IP などのプロ トコ ルに依存しないデータ中継を行う装置。通信端末 
の MAC アドレスを学習し、不要なトラフィックを自動的に廃棄する。 

プロトコル 

通信規約のことで、通信でデータの送受信を行うときに従うべき手順を定義したもの。 

[ま] 


モァム 

バソコンが一般公衆回線などのアナログ回線を使用して通信を行うための装置。バソコンが扱うデ 
ジタル信号をアナログの回線で使用できるように変調およびその逆の復調を行う。 


[ら] 


リンク 

リンクとは2つの機器間をつなぐ部分を指す。2つの機器間が通信可能な状態になることをリンク 
アップという。 

リンク速度 

一般にリンク速度とは、通信可能な2っの機器間にデータが流れる速度を示す。 

ADSL のリンク速度は、モデムと局側装置の間でのトレーニング•プロセスによって決められる（上 
り、下りのリンク速度は非対称に決められる）が、モデムと局側装置の距離や、その間の電話回線 
に加わる外来ノイズの影響により左右される。 

ルータ 

データ中継装置の1つで、プロトコルに依存して、ネットワークアドレスに基づいてデータ中継を 
行う装置。プロトコル毎に決められているある手順に従ってネットワークの経路を学習し、最適な 
経路を使った中継を行うことができる。 

ルータアドレス 

<#こ考> ゲートウエイアドレス 
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5-6 


保守サービスのご案内 


• お客様サポートに ついて 

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。 

■ NTT 東日本エリア（新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の各都道県）でご利 
用のお客様 

• 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ 

お問い合わせ先 ： <3.0120-970413 
※年末年始12月29日〜1月3日を除く毎日 

• 故障に関するお問い合わせ 

お問い合わせ先 ： @0120 — 242751 (2 4時間年中無休※） 

※故障修理等の対応時間は平日9 : 00〜17 : 00、 

土■日■祝日及び年末年始12月2 9日〜1月3日は休業とさせていただきます。 

■ NTT 西日本エリア（富山県、岐阜県、愛知県、静岡県以西の各府県）で 
ご利用のお客様 

• 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ 

お問い合わせ先 ：@0120 — 109217 
※土■日■祝日及び年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。 

• 故障に関するお問い合わせ 

お問い合わせ先 ： @0120 — 248995 (2 4時間受付年中無休） 

• 保証に ついて 

保証期間 （1 年間）中の故障につきましては「保証書」の記載に基づき当社が無償で 
修理いたしますので「保証書」は大切に保管してください。 

(詳しくは「保証書」の無償修理規定をご覧ください。） 

纏)）ぉ知らせ 

レンタル品の場合、保証書は付属しておりません。 
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• 保守 サービス について 

保証期間後におしヽても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、 
故障修理のつど料金を頂く「実費保守サービス」があります。 

当社では安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。 


定額 

保守サービス 

• 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修 
理を行うサービスです。 

実費 

保守サービス 

• 修理に要した費用を頂きます。 

(修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修 
理に要する技術的費用 ■ 部品代を頂きます。） 

(故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承くだ 
さい。 ) 

• 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客 
様宅へおうかがいするための費用が不要になります。 


• 補修用部品の保有期間について 

本商品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切 
り後、7年間保有しています。 


• 廃棄方法について 

本商品を廃棄する時は、地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地 
方自治体にお問い合わせください。 


• 廃棄(または譲渡、返却)される場合の留意事項 

本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。商品内のデータ 
流出などの不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄（または譲渡、返却） 
される際には、商品内に登録または保持されたデータを「5-2-1初期設定での起動 
方法」 （ D ^ P .67) を元に消去くださいますようお願いいたします。 
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MEMO 




_ この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。 

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。 
本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。 

当社ホームページ： http ：// www . ntt - east . co . jp / ced / 
http ：// www . ntt - west . co . jp / kiki / 
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